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1 - Cominciare bene è importante 

P er cominciare occorre soltanto che l’opera¬ 
tore sia in grado di portare a termine quelle 
semplici operazioni meccaniche che sono 
richieste; che conosce, cioè, come usare un cac¬ 
ciavite, un trapanino, le pinze, il ferro da salda¬ 
tore e pochi altri semplicissimi utensili. 

Egli dovrà inoltre disporre di questi utensili 
e prendere familiarità con i vari componenti 
— e non sono molti — degli apparecchi radio 
e con i loro simboli. 

Per Tacquisto degli utensili non spaventatevi: 
quelli riprodotti nella nostra foto, insieme con 
un rocchetto di saldatura ad anima di resina in 
filo, sono tutto quanto occorre, non solo per le 
piccole riparazioni che vi illustreremo, ma an¬ 
che per costruire tutti gli apparecchi dei quali vi 
daremo i circuiti. Tutt’al più in qualche caso, 
quando, cioè, si tratterà di eseguire dei mon¬ 
taggi su di un telaio metallico, vi occorrerà un 
utensile che vi permetta di tagliare un rettangolo 
da una lastra di alluminio. Nella maggior parte, 
però, i nostri circuiti possono essere realizzati 
anche su di una base in legno. 

Gli strumenti della fotografia sono: 

— una pinza a punta rotonda sottile; 

— un cacciavite di 10 centimetri con lama di 
5 millimetri circa; 

— un trapanino a mano; 

— un ferro da saldatore di piccola misura. 

A questi potrete aggiungere, per la prepara¬ 
zione dei telai metallici: 

— un alesatore a mano conico; 

— un punzone per fare i fori per gli zoccoli 
delle valvole; 

— un seghetto; 

— una lesina, che vi servirà per tracciare. 

Non preoccupatevi del banco da lavoro. Vi in¬ 
segneremo a costruirne uno, ma non è affatto una 
necessità: qualsiasi tavolo di casa va bene per 
quello che dovrete fare. 

Per coloro che vorranno seguirci fino in fondo 


e che si appassioneranno alla radiotecnica, di¬ 
remo anche come mettere insieme un tavolo da 
radiotecnico, completo dei vari strumenti neces¬ 
sari al dilettante. 

Ed ora il primo consiglio: man mano che ve¬ 
drete entrare nella cucina di casa vostra qual¬ 
cuno dei quei barattoli di vetro con il tappo a 
vite, tentelo d’occhio, e, non appena lo troverete 
vuoto del suo contenuto, impadronite vene: vi sarà 
utilissimo disporre di un certo numero di re¬ 
cipienti del genere per conservare in buon or¬ 
dine viti, dadi e riparelle delle varie misure, 
linguette per saldare i contatti e altre piccole cose, 
che non solo vi staranno benissimo, ma saranno 
sempre sott’occhio senza darvi la noia di andare 
a cercare dove si siano cacciate. 

Quanto ai componenti elettronici, tenete pre¬ 
sente che in tutte le città si trovano negozi, 
magari dall’apparenza tutt’altro che lussuosa, che 
si sono specializzati nella fornitura ai radio di¬ 
lettanti. Frugandovi con pazienza si finisce per 
trovarvi a prezzi di occasione, se non proprio 
tutto, almeno molto di quanto può occorrere. 
Controllate sempre, però, prima dell’acquisto, che 
ciò che vi viene offerto sia in perfetta efficien¬ 
za e del valore necessario. Questo punto è im¬ 
portantissimo. Anche se in un apparecchio radio 
vi sono decine di resistenze e di capacitanze, 
basta che una sola sia di valore inesatto o de¬ 
ficiente, e Tapparecchio funzionerà in maniera 
pietosa, se pur di funzionare in qualche modo 
vorrà saperne: più spesso si rifiuta di farlo. 

Pensate sempre che nei componenti, come nei 
fili di collegamento, scorre un flusso di ener¬ 
gia: se un elemento non lascia passare affatto 
questo flusso, o lo lascia passare in misura 
maggiore o minore, l’apparecchio non funziona, 
o funziona male, o, specialmente nel caso della 
seconda ipotesi — flusso maggiore del neces¬ 
sario — gli altri componenti risentono dell’ec¬ 
cessivo sforzo cui sono sottoposti e vengono 
messi — sul momento o in breve tempo — fuo¬ 
ri uso. 
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nessuno di questi due motivi è la solidità del 
giunto. E’ bene anzi comprendere fino da prin¬ 
cipio che la solidità meccanica non deve essere 
affidata alla saldatura, anche se da questa viene, 
naturalmente, esaltata: i giunti debbono essere 
meccanicamente solidi di per sé stessi, indipen¬ 
dentemente dalla saldatura. 

Il primo dei motivi per i quali si ricorre in 
radiotecnica con tanta frequenza al ferro, da ren¬ 
dere quest’utensile assolutamente indispensabile, 
è che, se i giunti fossero esposti all’aria per 
qualche tempo, su di loro si formerebbe uno 
strato di ossido, il quale opporrebbe un’alta re¬ 
sistenza al flusso elettrico. Il secondo motivo è 
che le continue vibrazioni finiscono per allen¬ 
tare qualsiasi giunto meccanico, per quanto bene 
eseguito. 

Le riparelle ed i dadi di bloccaggio non si sono 
mai dimostrati molto efficienti nei radio circuiti, 
ed un giunto ad alta resistenza assumerebbe il 
valore di una resistenza in più nel circuito, cam¬ 
biandone le condizioni di operazione. Provate a 
mettere, in un qualsiasi punto di un apparecchio, 
una resistenza fìssa di alto valore, e state a guar¬ 
dare le cosette che accadranno. 

Quando due fili, o un filo ed una linguetta, 
sono saldati a dovere, lo strato di metallo che 
sul giunto si deposita, impedisce all’aria di ve¬ 
nire a contatto con il giunto vero e proprio, e, 
quando l’ossido si forma, si forma sulla salda¬ 
tura e non sul giunto, senza creare così resi¬ 
stenze dannose. 

TUTTE LE SUPERFICI PULITE 

Per portare a termine come si deve una sal¬ 
datura le superfici lavoranti del ferro debbono 
essere tenute perfettamente pulite e ben sta¬ 
gnate. Con il tenere queste superfici ricoperte di 


2 - Attenti alla saldatura 

L a saldatura è una tecnica basiliare in molti 
casi, ma in nessuno, forse, la sua importanza 
è grande come nella rediotecnica. 

Una saldatura male eseguita è assai più spesso 
di quanto si creda la ragione del mancato fun- 
2 donamento di un apparechio montato da un di¬ 
lettante. ed anche molti radiotecnici si trove¬ 
rebbero notevolmente avvantaggiati se, nell’ese- 
guire le saldature, seguissero tutte le norme. 

Naturalmente molti si domanderanno che ra¬ 
gione c’è di ricorrere al ferro per saldare due 
fili che potrebbero essere avvolti l’uno all’altro 
o sotto la testa di una vite, sistemi che darebbero 
vita ad un giunto di solidità non minore di quel¬ 
lo saldato. 

Il fatto è che due motivi impongono di ri¬ 
correre senz’altro alla saldatura in tutti i casi 
nei quali un contatto debba essere assicurate, 
anche se a prima vista se^^nbra il contrario e 
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uno strato di saldatura, infatti, il calore si co¬ 
munica con maggiore rapidità al lavoro e un 
lavoro ben fatto richiede una trasmissione rapida 
del calore, affinché la saldatura possa fluire e 
coprire il giunto nel minor tempo possibile, sen¬ 
za che si riscaldino il materiale o le delicate 
parti alle quali i fili sono collegati. 

Per stagnare bene le facce della testa del 
ferro, occorre pulirle con pochi rapidi colpi di 
lima, in maniera da asportare quello strato di 
ossido che durante il riscaldamento si fosse 
formato. Quindi, prima che il ferro si raffreddi, 
occorre fondere nel coperchio di un barattolo di 
lamiera un po’ del filo della saldatura ad anima 
di resina e sfregare le facce del ferro in questo 
miscuglio di saldatura fusa e mordente, tenendo 
le facce stesse per piano contro il fondo del 
barattolo, nella posizione indicata in figura 1 e 
continuando l’operazione fino a quando tutte le 
superfici sono ricoperte di uno strato uniforme. 

Quando il ferro è tenuto nella giusta posizione, 
quella indicata in figura 1, si ottiene la più rapida 
trasmissione del calore, e così ogni volta che 
accada di dover saldare delle superfici piane, 
come per la costruzione delle basi di un telaio 
metallico, questa posizione sarà impiegata con 
il miglior ^ risultato. Durante la saldatura dei 
componenti di un circuito, invece, è soprattutto 
la punta del ferro che lavora, essendo necessario 
agire in posti nei quali non è sempre agevole 
arrivare. Molti radiodilettanti, anzi, imitando i 
radiotecnici professionisti, hanno sempre a por¬ 
tata di mano due ferri diversi, dei quali uno, più 
piccolo dell’altro, per la saldatura dei circuiti. 


PROVATE TUTTI I COLLEGAMENTI 

Normalmente un batuffolo di lana di acciaio 
può essere impiegato per tenere pulita la superfi¬ 
cie del ferro, come in figura A. Il vecchio zoc¬ 
colo in porcellana di una lampadina elettrica, del 
tipo da fissare direttamente alle pareti con fori 
per il passagio delle viti a legno necessarie a 
fissarlo, è utilissimo per tenere sempre a por¬ 
tata di mano sul banco da lavoro questa lana di 
acciaio. Un altro ottimo ripiego per la puUzia 
della punta è mostrato in figura B. Comunque, 
si risolva pure come meglio si crede questo piccolo 
problema — e le soluzioni pratiche sono infini¬ 
te —, ma si ricordi che se la punta del ferro non 
sarà ben pulita il calore si trasferirà assai len¬ 
tamente al lavoro e come risultato i collegamenti 
del circuito saranno difettosi, recando al fun¬ 
zionamento dell’apparecchio in costruzione o in 
riparazione una infinità di guai. 








Un’altra avvertenza da avere è quella di tenere 
il lavoro fermo fino a quando la saldatura con¬ 
tinua a fluire, attendendo per muoverlo che 
si sia beri rappresa e raffreddata. 

Ultima precauzione, quella di assicurarsi che 
il giunto sia ben riuscito sia meccanicamente che 
elettricamente, tirando leggermente i fili con le 
pinze a punta lunga delle quali abbiamo parlato. 

Per preparare i fili per la saldatura, è neces¬ 
sario prima di tutto rimuovere dalle estremità da 
saldare l’isolamento, che può consistere sia di 
uno strato di smalto, sia di un rivestimento in 
caucciù o in seta o in cotone. Se Tisolamento è 
in caucciù, in seta o in cotone, il raschiafili 
apposito, un coltello o la sezione taglia-filo delle 
pinze (se quelle che possedete ne sono fornite 
servono benissimo per questa operazione. Quan¬ 
do il filo è del tipo pesante usato per la discesa 




dell’antenna o la terra, il rivestimento di caucciù 
può essere tolto sdhiacciandolo prima tra le 
braccia delle pinze in un punto vicino alla cer¬ 
niera, come in figura C, e ripetendo l’operazione 
per l’intera lunghezza del tratto di filo da mettere 
a nudo. Ciò fatto l’solamento potrà essere strap¬ 
pato via senza difficoltà, usando il becco delle 
pinze, come in foto D, quindi tagliato al punto 
voluto. 

(Qualsiasi conduttore di rame del tipo a filo 
unico, può essere denudato facendo uso del ta- 
gliafili delle pinze; occorre, però, fare attenzione 
a non intaccare — cosa che agli inesperti accade 
più spesso di quanto dovrebbe — il tenero metallo. 

ISOLAMENTO SOTTILE E SPESSO 

Se l’isolamento è troppo spesso per poter essere 
tolto con i sistemi prima indicati, ricorrete al¬ 
l’ausilio di un temperino, nella maniera mostrata 
dalla foto F. Abbiate cura di esercitare, però, 
solo una leggerissima pressione con la lama sul 
rivestimento esterno, altrimenti correrete pericolo 
di intaccare o, peggio ancora, di tagliare addi¬ 
rittura il filo metallico. 

Quando vi trovate di fronte ad un filo isolato in 
smalto, esponetene l’estremità ad una fiamma, in 
modo da bruciare lo smalto, oppure ricorrete ad 
un po’ di carta smeriglio, o raschiate delicata¬ 
mente il vostro filo con un coltello. Abbiate, 
però, molta cura nel far questo, perché il filo 
isolato in smalto, come quello isolato in seta, 
è generalmente di diametro assai sottile e deve 
essere trattato con delicatezza. Forse, quando 
si ha a che fare con filo realmente sottile, il 
sistema migliore è quello di ricorrere alla carta 
od alla tela smeriglio, come illustrato nella foto G. 

Una volta pulita perfettamente, l’estremità del 
filo deve essere stagnata. 
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I conduttori composti di tanti fili sottili deb¬ 
bono essere prima denudati, togliendo via il ri- 
vestimento di stoffa, di caucciù e di filo che li 
ricopre, quindi aperti a ventaglio, stagnati e, 
una volta freddi, avvolti nuovamente l’uno a 
l’altro e saldati in modo da formare un condut¬ 
tore unico. 


CONSIGLI PER LA SALDATURA 

Ogni volta che è possibile, è bene fare un 
buon giunto meccanico prima di procedere alla 
sua saldatura. Questa dovrebbe essere una re¬ 
gola fissa, e lo è, ma, in radiotecnica non sempre 
è possibile applicarla. 

Seguendola, comunque, ogni giunto risulterà 
più solido e sicuro, perché tutti gli sforzi even¬ 
tuali verranno assorbiti dal filo e non dalla 
tenera saldatura. Non contentatevi, dunque, mai 
di porre a contatto le estremità dei fili e di sal¬ 
darle, a meno che non siate proprio nell’impos¬ 
sibilità di fare altrimenti, affidandovi soltanto alla 
saldatura. Magari denudate un tratto di filo 
più lungo di quanto sarebbe strettamente neces¬ 
sario e servitevi di questa maggiore lunghezza 
per ri collegamento. Linguette da collegamenti 
forate e stagnate sono comunemente usate e con 
grande vantaggio da tutti coloro che si occupa¬ 
no di radiotecnica per fare le connessioni. In 
figura 1 (A, B, C) sono illustrati alcuni dei 
sistemi per risolvere i varii problemi che posso¬ 
no presentarsi. 

Giunti temporanei, del tipo a gancio aperto 
sono consigliabili per lavori sperimentali e per 
tutte quelle evenienze nelle quali s’intende fare 
un giunto non permanente. Quando, ad esempio, 
si tratta di dover provare i valori di condensa- 
tori o resistenze fìsse, uno o due fili possono es¬ 
sere agevolmente collegati ad una linguetta nella 
maniera indicata in A di figura 1, o ove non sia 
il caso di usare una linguetta, come indicato nel 
particolare sottostante ad A, sempre in figura 1. 
Così, se è necessario togliere uno o due dei 
fili, la cosa può essere fatta senza difficoltà e 
senza pericolo di rovinare i fili stessi. 

Giunti permanenti alle linguette sono invece 
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indicati in B e C. Per far questo non occorre 
altro che serrare con le morse le due branche 
del gancetto, prima di applicare la saldatura. 

Non insisteremo sui metodi per unire tra loro 
due fili. Ne esistono una infinità ed in genere 
ognuno vale l’altro, a meno che non si tratti di 
risolvere situazioni particolari. I particolari di 
figura 1 ne danno alcuni esempi. 

L’APPOGGIO DEL FERRO DA SALDARE 

Il ferro caldo può provocare noiose e dolo¬ 
rose scottature, come può rovinare il piano del 
tavolo sul quale si lavora, quando viene trat- 
tpito senza la cura necessaria. La miglior cosa 
da fare per eliminare questi incidenti, è il ser¬ 
virsi di un poggia ferro. In caso di emergenza 
un rocchetto vuto da filo di saldatura, può tor¬ 
nare utilissimo (vedi foto 1) così come può essere 
usato un grosso portacenere, come in foto 3. 
D’altra parte non è difficile improvvisare un a- 
datto supporto, piegando nella maniera più con¬ 
veniente (non possiamo indicarne una con preci¬ 
sione, perché sarà la forma del ferro che dovrà 
essere tenuta presente ed oggi ferri ve ne sono 
di un quantità di tipi diversi) con un po’ di filo 
di ferro robusto. Anche un avanzo di lamiera, 
piegato a forma di mensola e con una tacca alla 
quale appoggiare il ferro, risponderà ai nostri 
bisogni, se pur non avrà il vantaggio offerto dal 
portacenere, di servire anche da recipiente per 
dadi e viti. 

Vi accadrà spesso di usare parti che già avete 
impiegato in precedenti circuiti (piedini di val¬ 
vole, condensatori e via dicendo). In questi casi, 
ricordate sempre di togliere la saldatura dai pie¬ 
dini dei terminali, cosicché i fili dei nuovi colle¬ 
gamenti possano essere passati attraverso gli ap¬ 
positi fori. Una lesina, od anche un grosso ago da 
lana infisso in un manico di legno per maneg¬ 
giarlo più agevolmente, torna di grande aiuto in 
questa operazione (foto 2). 

Quando è necessario trasportare un ferro caldo, 
è bene poter disporre di un adatto astuccio che lo 
contenga. Un pezzo di tubo metallico, munito di 
filettatura e di un dado cieco da una parte e 
chiuso da un dischetto saldato dall’altra, come 
illustrato nella foto 5, torna utilissimo a questo 
scopo. Il calore del ferro si trasmetterà, è vero, 
anche al tubo, ma questo non si riscalderà mai 
tanto quanto il ferro stesso, poiché la parte più 
calda del ferro, la punta, non viene a contatto 
con le sue pareti. 

PER SALDARE PIU’ FILI 

Quando vari fili debbono essere saldati insie¬ 
me, legatene le estremità messe a nudo con filo 
di rame sottile, come in figura 6. La stessa idea 
può servire per i conduttori usati nei cordoni 
delle cuffie. 

Per i fili che compongono i cavi degli apparec¬ 
chi alimentati a batterie, operate come nella 
foto 7: una volta eseguiti i giunti e le salda¬ 
ture, rivestite queste una per una con nastro iso¬ 
lante, in modo da eliminare il pericolo di contatti 
indebiti. 

La fotografia n. 8 mostra come una normale 
pinzetta per biancheria può essere adoperata per 
tenere fermi i fili da saldare, mentre la n. 9 fa 
vedere come ovviare ad un inconveniente inevi¬ 
tabile, quanto seccante, nell’eseguire saldature 
sul rovescio di un telaio: la caduta di gocce di 
saldatura sopra i collegamenti. Tutto quello che 
c’è da fare consiste nel porre un foglio di carta 
assorbente sotto il punto nel quale la saldatura 
deve avvenire. 


3 - Le riparazioni possibili 

C i sono alcune cosette che il proprietario di un 
apparecchio radio può fare in caso di necessita, 
risparmiando la noia di avere in casa un 
apparecchio muto ed evitare una inutile, quanto 
costosa, chiamata di uno specializzato. 

Per convincersi di questo, basta chiedere a qual¬ 
che radiotecnico quante volte ogni giorno si 
rechi a rivedere apparecchi, che in realtà non 
hanno alcun bisogno della sua opera e che i 
proprietari stessi avrebbero potuto rimettere in 
perfetta efficienza, senza correre alcun rischio 
di rovinarli, anche se assolutamente inesperti. 
Uno dei nostri collaboratori si diceva un giorno 
di essere più volte intervenuto, ad esempio, per 
trovare che tutto quello che c’era da fare con¬ 
sisteva nel rimettere a posto la spina deH’alimen- 
tazione, che era uscita dalla sua presa di cor¬ 
rente, nascosta dietro un divano, o nell’invertire 
la posizione della spina stessa nella presa per 
assicurare la corretta polarità ad un apparecchio 
a continua ed alternata! 

Collegamenti alla terra o all’antenna rotti o 
deficienti, sono altri guasti che il proprietario 
può riparare da sé. E se il ricevitore apparente¬ 
mente funziona, ma non riesce a captare, per 
quanto si faccia, alcuna stazione, tutto quello che 
c’è da fare consiste sovente nel riportare sulle 
medie l’interruttore di gamma: spessissimo vien 
trovato che è stato posto sulle corte, forse in 
quell’ora mute. 

Queste sono cose che non dovrebbero acca¬ 
dere, ed è un vero peccato buttar via il migliaio 
di lire o più che costa l’intervento dello speciali¬ 
sta per sciocchezze del genere. 

Naturalmente i consigli che qui daremo si ri¬ 
feriscono al comune proprietario di radio ri¬ 
cevitore, privo di qualsiasi conoscenza del suo 
apparecchio. 

Il primo avrà quindi un valore limitativo: non 
fare al proprio apparecchio nulla che possa ri¬ 
schiare di aggravare la situazione. Il secondo è 
anch’esso limitativo: non cercar mai di controlla¬ 
re le valvole od eseguire una riparazione qualsia¬ 
si, senza essersi prima accertati di aver tolto la 
spina dalla presa di corrente. Il limitarsi a chiu¬ 
dere l’interruttore dell’alimentazione non basta, 
perché sui terminali deU’interruttore stesso è 
ancora presente il potenziale della rete. 

Vi sono molti che hanno la preoccupazione di 
tenere in casa una 'Serie di valvole di ricambio, 
in modo da poter sostituire quella che dovesse 
essere bruciata od esaurita immediatamente: l’i¬ 
dea è tutt’altro che cattiva, ma occorre ricordarsi 
che la sostituzione non va mai effettuata con 
Tapparecchio inserito nella rete, inoltre un po’ 
di attenzione va posta nello sfilare la valvola da 
sostituire nello zoccolo, per non danneggiare i 
collegamenti sul rovescio dello zoccolo stesso. 

Quando, poi, si tratta di sostituire più di una 
valvola, se ne cambi sempre una per volta: così 
facendo non vi sarà rischio di sbagliarle l’una con 
l’altra e di mettere questa o quella in uno zoc¬ 
colo che non è giusto. Se è proprio necessario to¬ 
glierle tutte insieme, per farle provare, ad esem¬ 
pio, sfilatele una alla volta e su ciascuna fate un 
segno che ripeterete sullo zoccolo. Questa pre¬ 
cauzione è bene averla anche quando si dispone 
di uno schema dell’apparecchio sul quale la po¬ 
sizione delle valvole è segnata. Il fare material¬ 
mente su di ognuna, e sul suo zoccolo, un segno 
particolare ben visibile mette al sicuro da qual¬ 
siasi distrazione, non fosse altro perché quando 
rimetterete a posto le valvole, questi segni ri¬ 
desteranno la vostra attenzione e vi ricorderanno 
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di esaminare il vostro operato, offrendovi con¬ 
temporaneamente un mezzo efficientissimo di 
controllo. 

Quando dovete controllare le valvole o provare 
una riparazione, ricordate di non dare mai cor¬ 
rente fino a che tutte le valvole non sono rimesse 
a posto e fino a che non siete certi che ciascuna 
sia al posto giusto; e, se non avete molta fa¬ 
miliarità con i circuiti elettronici, non azzar¬ 
datevi mai a dar corrente prima di aver ripo¬ 
sto il telaio nel suo mobile; una volta data cor¬ 
rente, infine, astenetevi assolutamente dal toccare 
una qualsiasi parte del telaio. 

Con Tosservare strettamente queste semplici 
precauzioni, potrete fare molte semplici ripara¬ 
zioni, divertirvi nell’eseguirle e risparmiare de¬ 
naro senza correre rischi, né riguardo al vostro 
apparecchio, né riguardo alla vostra incolumità 
personale. 

Non tentate mai di cambiare le valvole in un 
telericevitore: in questi apparecchi sono presenti 
tensioni altissime, ed il mettervi le mani senza 
conoscere cosa si sta facendo e cosa succede nel 
punto nel quale stiamo operando, costituisce un 
pericolo non indifferente. I costruttori fanno tutto 
quello che possono per garantire la sicurezza 
degli utenti, fino ad includere nei circuiti degli 
interruttori automatici cne interrompono il flus¬ 
so della corrente tutte le volte che viene tolto 
il pannello posteriore. Ma questo non basta, co¬ 
me non basta a garantire la sicurezza il togliere 
la spina dalla presa di corrente; vi sono nell’ap- 
parecchio alcuni , ^ossi condensatori che conser¬ 
vano per un po’ di tempo la carica e che debbono 
essere fatti scaricare ponendoli a terra prima di 
poter, toccare il telaio senza pericoli; e voi non 
sapete né dove sono, né come fare per scaricarli. 



D’altra parte non è detto che il proprietario di 
un televisore non debba far nulla. Per esempio è 
utilissimo controllare di tanto in tanto, e spe¬ 
cialmente dopo ogni temporale, le condizioni dellsu 
discesa d’antenna. 

A questo proposito vogliamo anzi ricordare 
una precauzione indispensabile: l’arresto di ful¬ 
mine. Ogni antenna per televisore o radioricevi¬ 
tore — naturalmente è delle antenne esterne che- 
stiamo parlando — dovrebbe esserne munit^ 
mentre in questi giorni nei quali tutti i ricevitori, 
o quasi tutti, hanno antenne incorporate, o co¬ 
munque interne, accade di vedere antenne per 
televisori montate sul culmine del tetto senza 
alcun dispositivo di sicurezza contro le scariche^ 
elettriche atmosferiche. 

Hicordate che tutte le antenne esterne, siano 
di ricevitori semplici o siano di televisori, si com-- 
portano esattamente*' come parafulmini, quando 
sono munite di un buon dispositivo di sicurezza 
collegato ad una terra efficiente: non solo pro¬ 
teggono l’apparecchio, ma anche l’edificio suL 
quale sono istallate. 

Anche gli alberi metallici che. sorreggono le- 
antenne per TV e ricevitori a MF debbono es¬ 
sere posti direttamente a terra, a scanso d’in¬ 
cidenti 

In determinate condizioni polvere, umidità e 
rapidi sbalzi di temperatura possono essere causai 
di disturbi. Nei climi più caldi, ad esempio (tro¬ 
picali e sub-tropicali) è bene aver l’avvertenza- 
di tenere il ricevitore in un ambiente il più pos¬ 
sibile asciutto, e comunque di non porlo mai su;, 
di una finestra o nelle immediate vicinanze di 
una finestra aperta. 

Ed ora guardiamo cosa si può fare fino adì 
indicazione contraria. 



Cnfn A Ogni apparecchio è un serbatoio di pol- 
lOlO H vere. E’ impossibile, infatti, tenere que¬ 
sta lontana e bloccarle ogni via di accesso al 
telaio, garantendo nello stesso tempo l’aereazione 
necessaria ad impedire un eccessivo riscalda¬ 
mento delle parti. Un asciuga capelli può essere 
usato per la pulizia della parte superiore del 
telaio: non solo il suo getto d’aria varrà ad eli¬ 
minare la polvere, almeno in gran parte, ma 
eliminerà contemporaneamente qualsiasi traccia 
di umidità. 


Ffifn D Minute particelle metalliche o di pol- 
lOlO D vere introdottesi tra le piastre del con¬ 
densatore variabile di sintonia possono far sì che- 
dall’apparecchio escano rumoni tutt’altro che pia¬ 
cevoli durante la ricerca della stazione preferita, 
ed anche durante l’ascolto. Il getto d’aria prodotto 
da una comune peretta di gomma può essere suf¬ 
ficiente ad allontanarle. Un nettapipe fornisce un; 
altro strumento eccellente per la pulizia, da èse- 
gure con l’attenzione necessaria a garantire che 
i collegamenti non siano danneggiati. 




Ffltfl P schermi delle bobine si allentano 

I UiU II sovente, sia in caso di spedizione da una 
località all’altra dell’apparecchio, sia per effetti 
del maneggio ordinario, e dovrebbero essere i- 
spezionati, se si ode un rumore di vibrazione. 
Sovente è utile porre una riparella sotto la te¬ 
sta della vita di fissaggio e serrare poi questa 
come illustrato. Vibrazioni possono essere cau¬ 
sate anche dall’essersi allentata qualcuna delle 
viti usate per fissare trasformatori, bobine e 
mensole. 

Ffifn 11 Ir^debiti rumori prodotti dai controlli 
I UlU U di volume sono un’altra frequente causa 
di disturbi nei radioricevitori. Come ogni altra 



Fnfn F possibile risparmiare una buona 
lUlU L quantità di tempo nella ricerca dei ru- 
rnori emessi da un apparecchio durante la rice¬ 
zione, determinando prima se i rumori siano pro¬ 
dotti da qualche componente del circuito o pro- 
vegano dall’antenna. Quando si tratta di ricevi¬ 
tori provvisti di antenna esterna e di una terra, 
la cesa può essere effettuata semplicemente, stac¬ 
cando le connessioni all’antenna e alla terra e 
cortocircuitando i terminali come indicato nella 
fotg. Se, ciò facendo, i rumori scompaiono o .si 
riducono notevolmente, è chiaro che essi proven¬ 
gono dall’antenna. Altrimenti l’esame dovrà con¬ 
tinuare, fino ad identificare il punto difettoso. 


parte meccanica mobile con l’andar del tempo si 
logorano e debbono essere sostituiti. Tuttavia una 
riparazione di emergenza può essere qualche volta 
fatta tirando indietro il telaio ed applicando al¬ 
l’albero qualche goccia di tetracloruro di car¬ 
bonio per mezzo di un contagocce. Per pulire 
il contatto sull’elemento resistente, l’albero del 
controllo dovrebbe esere spinto in avanti e in¬ 
dietro, mentre il tetracloruro viene applicato. 
Inutile far questa operazione dopo l’applica¬ 
zione. perché il tetracloruro evapora rapidamen¬ 
te. Daremo in seguito anche le istruzioni neces¬ 
sarie per procedere alla sostituzione dei controllo 
di volume e di tono difettosi. 



getto adatto o con un dito una valvola, per ac¬ 
corgersi se emette dei rumori indebiti, dovrebbe 
essere riserbato a coloro che hanno una qualche 
esperienza in materia. Comunque questa prova va 
compiuta quando il ricevitore è acceso da una 
mezz’ora circa e le valvole sono quindi ben calde. 
Come utensile si può usare una matita, come 
nella fotografia, od un martellino di caucciù. Evi¬ 
tate, però, in maniera assoluta di usare una 
asticciola di materiale conducente: le tensioni 
in giuoco negli apparecchi radio costituiscono 
un pericolo per gli imprudenti. 
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p In alcuni apparecchi dal montaggio 
lUlU U molto compatto, accade qualche volta 
che le valvole sono inserite invertite, cosicché 
è difficile vedere lo zoccolo, quando si tratta di 
sostituirne una, ed occorre affidarsi soprattutto 
al tasto. In tali evenienze non di rado capita che 
un filo volante, come, ad esempio, quello con¬ 
ducente dalla radio al pick-up del fono, rimanga 
preso tra la valvola e il suo zoccolo. E’ perciò 
buona regola controllare prima tutti i fili volanti 
e solo dopo esersi accertati che tutto sia a posto, 
dare la corrente. 


Fntn II Certi tipi di radio hanno una o più 
rOlO n valvole schermate, i fili della cui griglia 
corrono giù lungo lo schermo. In questo caso, 
ogni volta che si tratta di rimettere lo schermo 
a posto l’esame della valvola, occorre controlla¬ 
re che i fili suddetti trovino un passaggio attra¬ 
verso l’apposita tacca esistente alla base dello 
schermo, altrimenti proprio l’orlo tagliente di 
questo potrebbe danneggiarli, recidendoli, o sta¬ 
bilendo un contatto dopo aver rotto l’isolamento. 
E quando accadono cortocircuiti non si sa mai 
cosa possa accadere all’apparecchio! 



Fntn I lampadine della scala parlante pos- 

lUlU I sono essere con base a vite o a baionetta 
e debbono essere sostituite con lampadine di 
numero identico a quello marcato sulla loro base. 
Se questi numeri non sono leggibili, il tipo può 
sovente essere identificato dal colore del suppor¬ 
to di vetro neU’interno della lampadina, almeno 
in quegli apparechi di fabbricazione americana o 
che usano parti americane: i tipi 40 e 47 lo hanno 
bruno; i tipi 41, 43, 50 e 55 bianco; il tipo 45 
verde; i tipi 44 e 46 blu; i tipi 48, 49 e 51 rosa. 
Imparate i codici dei colori, sia di queste lam¬ 
pade che delle capacitanze e delle resistenze. 
Il conoscerli bene evita la possibilità di molti 
errori. 


Fnfn I corto pezzo di tubetto di fibra iso- 

rUlO i lante può essere usato per rimuovere 
o rimettere a posto lampade spia in posti diffi¬ 
cile a raggiungere altrimenti. Usate un tubetto il 
cui diametro interno sia un tantino minore di 
quello del bulbo della lampadina da sostituire, 
in modo che, una volta forzatolo sopra a que¬ 
sta, la stringa bene, consentendovi di svitarla o 
riavvitarla senza difficoltà. Potrebbe essere usato 
anche tubo di caucciù, ma ha il difetto di essere 
troppo poco rigido, mentre quello di fibra, pur 
avendo la rigidità necessaria, è pur sempre pie¬ 
ghévole quanto occorre. Come al solito evitate 
materiali conducenti, anche se l’apparecchio è 
elettricamente isolato. 


Il 
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Fntfl I Eventuali rotture del cono dell’altopar- 
rUlU R laute possono essere riparate momenta¬ 
neamente con cemento a rapida essiccazione. So¬ 
vente tutto quello che occorre fare è tenere a 
stretto contatto i bordi dello strappo da richiu¬ 
dere, dopo averli spalmati di cemento. Se, invece, 
una parte della carta del cono manca, o i margini 
della rottura non possono comunque essere te¬ 
nuti insieme solo dal cemento, su questo può es- 
essere applicata una toppa fatta con un qualsiasi 
tessuto leggero, come mostrato nella foto. Usate 
però una toppa della minor superficie e del mi¬ 
nor peso possibile, per non alterare la resa del- 
Taltoparlante. 


Foto L 


Quando un altoparlante montato diret¬ 
tamente sulla base del telaio vibra, i 
rumori e la distorsione dell’uscita risultanti dal¬ 
le vibrazioni possono essere ridotti, e qualche vol¬ 
ta anche eliminati del tutto, inserendo un piccolo 
spessore di caucciù sotto il telaio dell’altoparlante 
stesso. Questo inconveniente è frequente nei pic¬ 
coli apparecchi a continua ed alternata e si ve¬ 
rifica qualche volta anche in quelli di maggior 
mole. Ricordate di controllare l’altoparlante ad 
ogni accenno di distorsione: la colpa è sua più 
spesso di quanto si creda. 



Fntn M Alcune volte gli altoparlanti sono mon- 
lUlU in tati in maniera tale che tutto il loro 
insieme vibra, compreso il pannello sul quale 
sono montati. Naturalmente l’uscita viene no¬ 
tevolmente compromessa da un insieme di ru¬ 
mori tutt’altro che piacevoli, specialmente quando 
il controllo di volume è aperto al massimo o quasi. 
Anche nei piccoli modelli, però, è possibile tro¬ 
vare lo spazio necessario a sistemare un tirante 
che colleghi il telaio dell’altoparlante alla fian¬ 
cata vicina del mobile, come illustrato. Il ti¬ 
rante, fatto in metallo di piccolo spessore, può 
essere facilmente piegato, forato e tagliato co¬ 


me meglio si crede. L’operazione viene eseguita 
molto facilmente sugli apparecchi di mole mag¬ 
giore, nei quali lo spazio non manca, ed in 
molti casi il fatto di poter ricevere senza il 
disturbo delle vibrazioni ripaga più che ampia¬ 
mente del lavoro fatto. 

Fntn H che vendono nelle farmacie 

rUlU n per pulire gli interstizi tra dente e den¬ 
te può essere usato per eliminare ruggine e su¬ 
dicio tra i poli e l’armatura di alcuni tipi d’al¬ 
toparlante. La foto mostra come adoperarlo: 
non c’è che da inserirlo tra i pezzi suddetti e 
farlo scorrere un po’ in avanti e indietro. 
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tntn n noiose oscillazioni che si verificano 

rolli U in alcuni apparecchi sono sovente cau¬ 
sate da deficienti contatti ai morsetti del rotore 
del condensatore variabile. Questi clips sono co¬ 
munemente usati per stabilire un contatto tra 
le piastre del rotore ed il telaio del condensa¬ 
tore, che è posto a terra sullo chassis del rice¬ 
vitore. Se il contatto in tal punto è deficiente, 
oscillazioni e rumori sono airordine del giorno. 
In questo caso un po’ di tela smeriglio può 
essere usata per pulire i clips, come illustrato 
nella foto. I condensatori variabili sono costruiti 
in una infinità di tipi, ma quasi sempre sono 
collegati al telaio. 


Fnfn P cordone dell’alimentazione è as- 

rOlU r sicurato al telaio con un morsetto, come 
nella nostra foto, il maneggio del telaio può pro¬ 
vocare il logorarsi dell’isolamento e la fusione 
di qualche valvola della rete. Quando se ne ma¬ 
nifesta la prima necessità, sostituite il cordone ed 
eliminate il morsetto, limitandovi a fare un nodo 
sul cordone, sotto il telaio per assorbire lo sforzo. 
Se proprio volete far ricorso ad un morsetto, assi¬ 
curatevi almeno che i suoi spigoli non siano 
taglienti e, se possibile, cercate di procurarvene 
uno di plastica. 



tnfn lì Alcuni clips per i collegamenti alla 
rOID V griglia posti sopra i cappucci delle 
valvole sono molto difficili a togliere. Quando 
si debbano sostituire le valvole stesse, ed, a 
meno che l’operazione non sia compiuta con la 
massima cura, è facile dannegiare la valvola. Se 
il clips da togliere ha, come sovente accade, 
un’apertura sulla sua sommità, inserite attraverso 
il foro la estremità di un punteruolo e tenetela 
contro il cappuccio della valvola, mentre il clips 
viene tolto con un cacciavite; se non c’è nessun 
foro, usate il punteruolo contro un lato del clip, 
spiengendolo in basso, mentre agite con il cac- 
.ciavite. 


Foto R 


Il ronzio in un ricevitore o in un am- 
Dlificatore può essere causato, e sovente 
lo è, dal fatto che si è allentato il pacchetto dei 
lamierini del trasformatore di potenza, Il difetto 
viene allora eliminato senza difficoltà, serrando le 
lunghe viti che tengono insieme il nucleo del tra¬ 
sformatore. In certi tipi queste viti si estendono 
sovente al disotto della base del telaio. A pro¬ 
posito di trasformatori, ricordate che, se da uno 
di loro dovesse uscire del fumo o sprigionarsi 
un acre e sgradevole odore, è necessario togliere 
immediatamente la corrente e ricercare, se lo si 
sa fare, la ragione dell’aumento di temperatura. 
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Fntn ? Griglie deH’altoparlante e rivestimenti 
rUlU U della scala parlante allentati sono cau¬ 
sa di rumolì noiosi difficilmente localizzabili. 
Specialmente i rivestimenti delle scale parlanti in 
materia plastica trasparente, che per lo più sono 
fermati con qualche puntina alFinterno degli ap¬ 
parecchi, si staccano e vibrano. La sola manie¬ 
ra per eliminare Tinconveniente, è il togliere 
il telaio dal mobile e fermare di nuovo il pezzo 
in questione, usando un martelletto, come in¬ 
dicato nella foto. 


Fnfn T operazioni, lo sfilare il telaio 

fUlU I dairinteVno del mobile, ad es'empio,. 
richiedono l’uso di ambedue le mani ed una buo¬ 
na illuminazione. Una torcia da tasca fissata al 
polso con un anello di elastico, servirà ottima¬ 
mente allo scopo, proprio come la lampada spe¬ 
ciale della foto, consigliabile ai professionisti. 
Il cacciavite è del tipo da radiotecnici, con im¬ 
pugnatura ad alto potere isolante. Servitevi sem¬ 
pre di uno di questi per il vostro armeggiare in¬ 
torno ad un ricevitore. La prudenza non è mai 
troppa. 



Fntfl II rettangolo di caucciù spugnoso, che 
rUlU U potrà essere acquistato in qualche ne¬ 
gozio di articoli domestici, sarà utilissimo per pog¬ 
giarvi sopra i telai degli apparecchi, evitando il 
rischio di graffi al piano del tavolo. In alcuni 
ambienti, nei quali sono avvertibili le vibrazioni 
prodotte dal traffico o da macchine di qualche 
stabilimento vicinissimo, sarà utile tenere anche 
sotto il mobile della proprio radio un qualcosa 
del genere; assorbirà le vibrazioni suddette, eli¬ 
minando gli inconvenienti che generano nella 
ricezione e che sovente vengono attribuiti al 
circùito e provocano ripetute, quanto inutili, chia¬ 
mate dello specializzato. Non cadete in simili 
ingenuità. 


Fnfn 11 L’occhio magico, la valvola indicatri- 
lUlU f ce di sintonia montata in molti tipi 
al di sopra delle altre parti del telaio e dirimpetto 
ad una piccola apertura nel mobile, può provo¬ 
care rumori che danno non poco disturbo. Se 
il morsetto si allenta, tutto rinsiem.e della val¬ 
vola si muove e può colpire la superficie della 
scala od altre parti dell’apparecchio, quando il 
controllo di volume è completamente aperto o 
si sta ascoltando la trasmissione locale, il cui 
segnale è naturalmente molto forte. Quando 
ciò si verifica, occorre serrare con un cacciavite 
la vite del morsetto, e, se Finconveniente non 
può essere così eliminato, forzare qualche spes¬ 
sore tra morsetto e valvola. 






Fnfn IH ^ cavetti interferiscono talvolta 

lOlU II con il funzionamento del condensatore 
di sintonia. Se in qualche punto questo gira con 
difficoltà, o da l’impressione di urtare contro 
qualche altro componente, isolate l’apparecchio, 
togliendo dalla presa della rete domestica la 
spina deiralimentazicne, ed esaminate i colle¬ 
gamenti nelle vicinanze del condensatore. Nella 
foto si noterà che le piastre del rotore urtano 
contro il cavetto che collega al telaio il conden¬ 


satore a due sezioni. Il fatto che le piastre si toc¬ 
chino tra loro può risultare anche da un incon¬ 
veniente del genere. Ove questo accada, sepa¬ 
ratele con la lama di un coltello. 

Fntn Y ^ cordoncini della scala spesso si allen- 
rUlU A tano, laddove sono fìssati aH’indice mo¬ 
bile. Una goccia dello speciale cemento usato dai 
radioriparatori sul nodo eliminerà ulteriori di¬ 
sturbi a questo riguardo. 


Fnfn V ^ piedini di una spina spesso si pie- 
rUlU I gano, cosicché non entrano più nella 
presa come dovrebbero, e il deficiente contatto è 
causa di disturbi nella ricezione, ogni volta che 
il cordone viene mosso. Nella maggior parte dei 
casi rinconveniente può essere eliminato rad¬ 
drizzando con l’aiuto di un paio di pinze i due 
spinotti. Quando questo non è possibile, occorre 
sostituire la spina difettosa con una nuova. Fare 
la sostituzione della spina è cosa elementare, 
eppure richiede precauzione maggiore di quanto 
in genere se ne abbia. Accade, infatti, spesso 
di non porre attenzione ad evitare contatti tra 
i fili dei due conduttori e ciò significa corto¬ 
circuiti pericolosi per i componenti dell’appa¬ 
recchio. 


Fntn 7 -^^^he i terminali di antenna del tipo 
lUlU L a vite si allentano di tanto in tanto e 
possono venire a contatto del telaio, rendendo 
così l’apparecchio muto. Una riparazione di e- 
mergenza può essere fatta tagliando i fili di an¬ 
tenna nell’interno del telaio e saldando una lun¬ 
ghezza di filo isolato da portare attraverso il 
filo del terminale, facendogli far capo a conve¬ 
niente distanza a un morsetto tipo Fahnestock 
od a un vecchio morsetto da batteria, come nel 
caso della foto. Abbiate cura di fasciare di na¬ 
stro isolante il giunto fatto neU’interno del 
telaio. Dovrebbe essere regola generale isolare 
tutto ciò che può correre anche un lontano pe¬ 
ricolo di dar luogo ad un contatto indebito. 




15 




QUALCHE IDEA PER 

L a diffusione degli apparecchi radio offre ot¬ 
time possibilità a coloro che della loro ma¬ 
nutenzione si occupano e non pochi dilet¬ 
tanti pian piano sono portati ad interessarsene 
a furia di darsi da fare con i propri ricevitori 
c di costruire sia i loro apparecchi sia gli stru¬ 
menti elettrici necessari. Tutto quello che loro 
occorre generalmente è di frequentare un buon 
corso di addestramento per acquisire quelle co¬ 
gnizioni e quella esperienza che sono indispen¬ 
sabili ad un professionista, e nel far questo si 
trovano in vantaggio notevole di fronte agli altri 
allievi e ben presto imparano che ciò che hanno 
tante volte guardato sul rovescio del telaio non 
è una confusione di cose dall’aspetto strano, m.a 
un dispositivo elettrico ben congegnato, che fun¬ 
ziona rispondendo a determinate regole. 

Componenti elettronici principali di un appa¬ 
recchio radio 

I principali componenti di un apparecchio ra¬ 
dio non sono davvero molti: bobine, resistenze, 
condensatori e valvole. Ognuna di queste parti 
può rivelare una volta o l’altra qualche difetto 
e di conseguenza è bene imparare a conoscerle, 
sia pure dì sfuggita. 

La bobina, sia essa una bobina di sintonia, 
l’avvolgimento di una impedenza o di un tra¬ 
sformatore, non è altro che un filo ininterrotto 
avvolto a spirale o in altri modi, attraverso il 
quale fluisce una corrente elettrica. 

Se questo filo dovesse interrompersi, o per 
uno sforzo al quale è stato indebitamente sotto¬ 
posto o per effetti della corrosione o per una sal¬ 
datura male eseguita od un aumento eccessivo 
di temperatura, la corrente dovrebbe necessaria- 


I RADjODIlEnANTI 

mente cessare il suo flusso e l’apparecchio smet¬ 
terebbe di funzionare. Il difetto non è difficile a 
individuare. Il più semplice dei provacircuiti, po¬ 
sto in serie ad uno strumento di misurazione 
od anche ad una lampadina, basta a rivelare se 
un circuito è aperto. Quando la rottura è presso 
i capi dell’avvolgimento, o addirittura ai termi¬ 
nali, non c’è che da procedere ad una nuova 
saldatura e tutto torna a posto. Accade, però, 
e più spesso di quanto sarebbe desiderabile, che 
il guasto avvenga in uno degli strati interni 
deli’avvolgjmento, ed allora identificarlo è pres¬ 
soché impossibile, o richiederebbe una pazienza 
da certosino ed una perdita di tempo che non 
sarebbe certo compensata. La miglior cosa da 
fare in questa evenienza è rimpiazzare la parte 
difettosa con una nuova. 

Un altro inconveniente al quale gli avvolgi¬ 
menti vanno sottoposti, è dovuto al logorarsi 
deirisolarnento che riveste il filo. In questo^ 
caso possono prodursi dei contatti indebiti tra i 
fili di rame messo a nudo o le spire di vari strati 
della bobina. La corrente, allora, fluendo at¬ 
traverso l’indebito contatto, prende una scor¬ 
ciatoia, passando all’altro filo od all’altro strato, 
invece di seguire la strada regolare attraverso 
tutte le spire deiravvolgimento, e modificando 
così la proprietà della bobina, nella quale non 
fluisce più all’intensità dovuta. 

Anche l’umidità e le variazioni di distanza tra 
le varie spire degli avvolgimenti possono mo¬ 
dificarne le proprietà elettriche e intlerferire 
così con il funzionamento dell’intero apparecchio. 

li disturbi degli apparecchi radio seguono co¬ 
munque direzioni ben identificate: o l’apparec¬ 
chio non funziona, o non funziona come dovreb¬ 
be. Il cattivo funzionamento include il ronzio, la 
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•distorsione, l’oscillazione, rintermittenza e la 
resa debole. 

Quando nessun segnale è udibile nell’altopar¬ 
lante o nelle cuffie, controllate prima se tutte 
le valvole si accendono e se sono bene infisse 
nei loro zoccoli. Accertatevi quindi che i colle¬ 
gamenti ai terminali di antenna siano in ordine 
-e che bene a posto siano tutti i cappucci delie 
valvole. Se notate qualche sintomo di riscalda¬ 
mento eccessivo — del fumo proveniente da un 
punto qualsiasi del telaio, ad esempio — inter¬ 
rompete immediatamente il flusso della corrente, 
chiudendo Tinterruttore generale e staccando la 
spina delFalimcntazione dalla presa. 

I controlli ai quali abbiamo accennato possono 
essere compiuti in un tempo brevissimo con un 
minimo di esperienza. Se nessuno di loro dà un 
qualche risultato, occorre provare le valvole 
una per una e controllare da capo a fondo il 
circuito, cominciando dalla valvola finale e pro¬ 
cedendo verso i terminali di antenna. Con que¬ 
sto sistema i radiotecnici riescono ad identifi¬ 
care rapidamente lo stadio difetoso. 

Una cosa è indispensabile: non procedere a 
furia di supposizioni, tentando di indovinare i 
collegamenti agli zoccoli delle valvole. E’ ne¬ 
cessario tener sempre a portata di mano un ma¬ 
nuale nel quale siano riportati gli schemi delle 
varie valvole (ne esistono in commercio nume¬ 
rosi) e servirsene continuamente, perché ogni 
confusione a questo riguardo impedirebbe di 
comprendere il circuito che si sta esaminando. 

Una volta identificato lo stadio che non fun¬ 
ziona, si controlleranno collegamenti e compo¬ 
nenti con uno strumento per accertarsi della loro 
continuità. Se qualche componente va sostituito, 
occorre stare attenti che quello nuovo sia in per¬ 
fette condizioni e che sia perfettamente identico 
a quello sostituito. Eseguita la riparazione si 
farà funzionare l’apparecchio per un’ora o due, 


al fine di accertare che tutto proceda come si 
deve. 

Gli esperti vi diranno spesso come la ripara¬ 
zione di un ricevitore che funziona male sia so¬ 
vente più difficile di quella di uno che non 
funziona affatto. Non c’è, infatti, in questo caso 
un metodo preciso e definito che possa portare 
alla identificazione del difetto, eppure i profes¬ 
sionisti, ed anche molti dilettanti, riescono a 
mettere le mani sull’elemento difettoso in un 
tempo scrprendentemente breve, poiché cono¬ 
scono quali sono le parti del circuito che pos¬ 
sono provocare quel dato disturbo. 

Se l’apparecchio ronza, ad esempio, è dai fil¬ 
tri che occorre iniziare i controlli, curando in 
maniera particolare i condensatori elettrolitici. 
Quando si ha a che fare con un amplificatore 
ad^ alto guadagno, non è male provare a sosti¬ 
tuire le valvole con altre nuove, anche se quelle 
deirapparecchio seno ancora capaci di funzio¬ 
nare e, esaminate con il prova-valvole, non rive¬ 
lano difetti. Se si manifesta una distorsione,'an¬ 
che quando il controllo di volume è poco aperto, 
con novanta probabilità su cento il potenziale 
sulla griglia controllo di qualche valvole è ec¬ 
cessivo, mentre se la distorsione si manifesta 
soltanto quando il controllo di volume è molto 
aperto, questo potenziale sarà insufficiente. 

La ricezione intermittente presenta un pro¬ 
blema piuttosto complesso al riparatore. Un de¬ 
ficiente contatto ai terminali di qualche con¬ 
densatore fisso ne è spesso la causa, ed allora 
basta una saldatura a rimettere a posto le cose. 
Talvolta è il terminale stesso del condensatore 
che non stabilisce più un contatto sicuro con le 
armature, ed allora non c’è altro da fare che so¬ 
stituire il condensatore difettoso con un altro 
dello stesso tipo e dello stesso esatto valore. De¬ 
ficienti collegamenti alla massa, saldature insta¬ 
bili, valvola e resistenze difettose, possono es¬ 
sere a loro volta causa di questo disturbo. 




fnffl H - adattatore per prova valvole mi- 
f U4U U " niatura permette di eseguire il controllo 
delle basi delle valvole sul telaio. Basta inse¬ 
rire l’adattatore nello zoccolo della valvola e 
inserire la valvola nell’adattatore. Con questo 
sistema non vengono disturbati i collegamenti 
eseguiti sul rovescio dello zoccolo. 


Fntn P pinza ferma-carte da ufficio, fis- 

lUlU u " sata ad una tavoletta di legno offre un 
ottimo supporto per tenere sott’occhio la tabel¬ 
la delle caratteristiche e gli schemi degli zoccoli 
delle valvole. La sua consultazione è indispen¬ 
sabile, allorché si tratta dì eseguire il controllo 
di questo o quel circuito senza procedere a 
tentoni. 
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Fnfn II sistemazione sul banco diei telai 

luto U " degli apparecchi, mentre si esegue la 
prova del circuito, presenta spesso un problema, 
specialmente quando il circuito impiega le fra¬ 
gili valvole miniatura e sub-miniatura, che han¬ 
no bisogno di essere protette efficacemente da 
qualsiasi urto. Ordinari ferma porte in caucciù 
ed un pezzo di faesite possono tornare utili a 
questo scopo. In commercio si trovano anche sup¬ 
porti appositi per i vari telai, ma il loro uso è 
limitato ai professionisti. Costruirne uno, però, 
non è difficile. 


Fnfn F essere usata 

mio L " nella maniera illustrata per aiutare a 
trovare lo stadio guasto in un radio ricevitore- 
Quando la pila è fissata con il lato negativo al 
telaio ed il positivo è usato per stabilire ed in¬ 
terrompere il contatto alla griglia della valvola, 
un rumore secco, il noto «click», dovrebbe esse¬ 
re udito neiraltoparlante, se gli stadi tra la val¬ 
vola sotto prova e l’altoparlante sono efficienti- 
Il rumore è causato dal cambiamento nel poten¬ 
ziale di griglia dovuto al temporaneo collega¬ 
mento alla batteria. 




Fnin F Lavorando su piccoli apparecchi che 
lUlU r " hanno l’altoparlante fissato al telaio, 
si corre sempre il rischio di danneggiare il cono 
deU’altoparlante, tanto nel sollevare e capovol¬ 
gere il telaio, quando nell’armeggiarvi intorno 
con questo o quell’utensile. Un coperchio di car¬ 
tone sistemato provvisoriamente nella maniera 
illustrata risolve il problema. Tagliatelo delle mi¬ 
sure sufficienti a ricoprire tutta l’armatura me¬ 
tallica del cono ed apritevi dei fori che vi per¬ 
mettano di fissarlo all’armatura stessa. 


Fnfn P cambiare le valvole od eseguire 

r«lU U “ riparazioni agli apparecchi a modulazio¬ 
ne di frequenza, o in qualsiasi altro tipo di ricevi¬ 
tore per alte frequenze che impieghi una piattina 
a due conduttori tra i terminali di antenna e la 
bobina di antenna, controllate sempre la posizione 
di questa piattina prima di toglierla. La modifica 
della sua posizione potrebbe recare disturbi al 
funzionamento deirapparecchio. Se dovete spo¬ 
starlo o toglierlo momentaneamente, dovrete poi 
rimetterlo al suo posto esatto. 
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Fnfn U - piccoli utensili elettrici a molti 

iUlU n “ usi è eccellente per il banco del radiodi¬ 
lettante. Può essere usato per togliere la saldatura 
dai fori di un controllo di volume già usato, come 
I nella nostra foto, per pulire fili e terminali pri¬ 

ma di eseguire qualche saldatura, per pulire il 
punto del telaio nel quale fare le connessioni a 
massa, quando i] telaio è usato come massa, e 
per una infinità di altri lavoretti. Se decidete di 
acquistarlo, acquistatene uno di potenza suffi¬ 


ciente a permettervi di usarlo anche come tra¬ 
pano, per l’esecuzione di fori nel telaio. 

Fnfn I giunti mal saldati, così come re- 

lUlU I " sistenze o ccndensatori difettosi, posso¬ 
no essere identificati agevolmente, esplorando un 
po’ loro intorno. Uno strumento ottimo per tale 
operazione è una bacchetta dì fibra o di bache¬ 
lite o di legno, comunque di materiale isolante. 
Non usate mai un cacciavite, per questo lavoro ! 




Fnfn I - piccole supereterodine a corrente 
lUlU J " continua ed alternata impiegano so¬ 
vente un doppio condensatore di filtro del va¬ 
lore di circa 20-20 mfd. Poco a poco questi con¬ 
densatori divengono inefficienti, con il risultato 
che il volume della resa diminuisce, mentre i 
rumori cominciano a far capolino. Quando tali 
inconvenienti si verificano, e le valvole sono 
in ordine, è utile rimpiazzare questo condensa¬ 
tore, ma, prima di muovere quello fuori uso, 
osservate attentamente la indicazioni della po- 
lorità. Il negativo, comune, in genere il filo ne¬ 


ro, va al lato del basso voltaggio del circuito, 
mentre il positivo va all’alta tensione. Natural¬ 
mente il condensatore che lo sostituirà deve 
essere della stessa capacitanza e tarato per lo 
stesso voltaggio. 

Fnfn K - ^ nuovi voltmetri a corrente continua 
I UiU n " possono essere controllati mediante una 
pila nuova da 1,5 volts. Questa prova permetterà 
di assicurarsi della polarità dello strumento, pri¬ 
ma di collegarlo ad una sorgente di maggior po¬ 
tenziale che potrebbe danneggiare gravemente 
lo strumento stesso. 
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Cnln I Piccole lampade ad incandescenza, di 
lUlU L “ 1/10 od 1/25 di watt possono essere 
usate soddisfacentemente su di una tavoletta per 
prova radio o su qualsiasi doppia presa a muro. 
Disponibili in tutti i negozi di materiali elettrici, 
queste lampadine daranno una indicazione od 
un avvertimento, annunziando che dalla presa 
nella quale sono inserite fluisce la corrente e 
impediranno che gli strumenti usati siano lascia¬ 
ti collegati quando non è necessario. Possono 


essere utili anche come lampade spia nel pro¬ 
vare i vari stadi dei trasmettitori per dilettanti, 
tnfn U Quando i collegamenti all’antenna ed 
riiiO III “ alla terra non sono ben saldi, possono 
causare rumori antipatici in un radioricevitore. 
Se la filettatura è spanata nella striscia dei termi¬ 
nali terra-antenna, che in genere si trova sul re¬ 
tro del telaio, saldate direttamente un corto pezzo 
di filo al terminale ed il cavo di antenna o terra 
direttamente a questo. 



[nfn U Negli apparecchi nei quali interruttore 
iDlD II " e controllo di volume sono uniti, un in¬ 
terruttore addizionale inserito su di uno dei con¬ 
duttori del cavo di alimentazione eviterà di atten¬ 
dere che le valvole riscaldino, lasciato che sia 
l'apparecchio ad un volume determinato sulla 
stazione desiderata. Tale accorgimento prolunga 
anche notevolmente la vita del controllo di vo¬ 
lume e torna utile.come riparazione di fortuna 
in caso di rottura deH’interruttore generale del¬ 
l’apparecchio. 


Cnfn n suona dischi può esser collegato 

rUlu U “ attraverso fili di prova alla bassa fre¬ 
quenza di un ricevitore per accertare l’origine di 
alcuni difetti. Notate che uno dei fili provenienti 
dal pick-up è collegato al telaio dell’apparecchio 
radio attraverso un condensatore da 0,05 mfd., 
mentre l’altro è collegato ad una punta esplora¬ 
trice con la quale viene toccata la griglia della 
valvola usata come rivelatore ed amplificatore. 
Sono possibili controlli con questo sistema anche 
in altri punti del circuito,. 
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Fntn P mancanza di selettività è qualche 

lUlU r " volta dovuta all’eccessiva lunghezza 
dell’antenna. Questo fatto può essere controllato 
agevolmente, ponendo in serie alla discesa del¬ 
l’antenna un condensatore fìsso di carta da 
0,005 mfd., come indicato nella foto. Se la selet¬ 
tività risulti aumentata, il condensatore può es¬ 
sere lasciato al suo posto, come può esser ridotta 
la lunghezza dell’antenna. Tenete presente che 
nella lunghezza totale dell’antenna influisce an¬ 
che quella della discesa. La selettività, ricorda¬ 
telo, è importantissima, ora che le stazioni sono 
quasi sovrapposte e numerosi apparecchi del¬ 


l’anteguerra, anche se sotto gli altri aspetti per¬ 
fetti, ne difettano. 

Fntn n - molti apparecchi moderni, raddriz- 
rUlU y " zatori al selenio del tipo indicato sono 
impiegati al posto della valvola raddrizzatrice. 
Sono soggetti ad un inconveniente, però; il dan¬ 
neggiamento del materiale attivo sulle piastre 
che li compongono a causa del surriscaldamento. 
E’ bene, quindi, tenerli a distanza dagli altri ele¬ 
menti. Le aperture sul telaio poste al di sopra 
di questi raddrizzatori debbono essere lasciate 
libere per permettere la migliore ventilazione 
possibile. 



Fnfn R Talvolta la ricezione può essere note- 
rUlU n “ volmente migliorata ed il ronzìo ridot¬ 
to ponendo a terra il telaio dell’altoparlante su 
quello dell’apparecchio. Questo può essere pro¬ 
vato coilegando con un morsetto il cavo di una 
asticciola esploratrice al telaio e toccando con la 
punta la scatola dell’altoparlante. 


Foto S 


In alcuni altoparlanti dinamici una bo¬ 
bina è aggiunta per ridurre il ronzio 


sulla forma della bobina di campo. Questa bo¬ 
bina è fatta di un numero di spire calcolato per 
opporsi ad un voltaggio equivalente a quello che 
produce il ronzio e, per funzionare come si de¬ 
ve, è necessario che sia collegata in una ma¬ 
niera determinata. Se il ronzio è eccessivo, con¬ 
trollate quésto avvolgimento, allo scopo di accer¬ 
tarvi che nel corso di qualche riparazione i suoi 
fili non siano stati invertiti. 
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tnfn T ronzio in un radioricevitore può es- 
lUiD I “ sere anche dovuto a difettosi collega- 
menti, laddove Tinvolucro di metallo del con¬ 
densatore elettrolitico di filtro è posto a massa 
sul telaio. Togliete ^rima la spina all’alimenta¬ 
zione dalla sua presa di corrente, quindi im¬ 
pugnate con una mano l’involucro di metallo e 
servitevi dell’altra per serrare il dado di rite¬ 
gno posto sotto il telaio. Naturalmente dovete fa¬ 
re un po’ di attenzione per non danneggiare riso- 


lamento o rompere qualcuno dei fili di collega¬ 
mento che sono sotto il telaio. 

Pntn II Alcuni ricevitori di vecchio tipo han- 
rUlU U " no una resistenza nel cordone di ali¬ 
mentazione e spesso divengono inefficienti, per¬ 
ché questa resistenza viene a trovarsi a massa 
sul te] aio. Come si noterà nella foto, detta resi¬ 
stenza ha un rivestimento di amianto; è proprio 
questo che si danneggia facilmente. Isolate con 
cura la resistenza in questione dal telaio e os¬ 
servate che non si muova tirando il cordone. 



Cfitn U quanto i radio-dilettanti usino qua- 

iDIO I ■ si esclusivamente bobine avvolte a ma¬ 
no, alcuni sono tanto fortunati da possedere un 
tornietto ed un contagiri come quello illustrato. 
La bobina viene avvolta su di una forma di le¬ 
gno bene asciutto serrandola nel mandrino per 
mezzo di un’asta filettata passata nella forma 
stessa e tenuta da dadi ad ogni estremità. Alla 
estremità dell’asta verso la contropunta, è un 
eccentrico, tenuto anch’esso fermo da un dado, 
che ad ogni rotazione fa scattare il contagiri. Bo¬ 


bine su forma di bachelite possono essere avvol¬ 
te con lo stesso sistema, inserendo un cono di 
legno in ogni estremità della forma. 

Pntn HI fdolti schermi per bobine hanno mor- 
rUiU H " setti a scatto che pongono una tensione 
tra schermo e telaio, per garantire un buon con¬ 
tatore. Tali morsetti possono allentarsi e causare 
il fading o delle oscillazioni. Basta, però, aggiu¬ 
stare il contatto con un paio di pinzette per ri¬ 
mettere tutto a posto. 
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Le riparazioni alle scale parlanti non sono difficili, se ven¬ 
gono prese le precauzioni occorrenti ad evitare di disturbare 
il rapporto tra scala ed indice. 

Un conveniente metodo per segnare la posizione dell’indice, 
prima di toglierlo dall’albero, è indicato nella foto A. Chiudete 
prima le piastre del condensatore variabile completamente, quindi 
attaccate sul quadrante una strisciolina di nastro adesivo e fate un 
segno direttamente opposto all’estremità dell’indice. Questo segno 
renderà semplisissimo il riporre l’indice in questione nella giusta 
posizione a riparazione ultimata. 

Una volta tolti indice e lastre della scala, può manifestarsi 
la necessità di sostituire il cavetto di trazione, rivelandosi quello 
in opera logoro ed al termine della sua vita. In tal caso fate 
uno schenia della posizione esatta del cavetto nei rispetti delle 
altre parti, segnando chiaramente la sua sistemazione intorno 
all’albero ed al _ tamburo, come indicato nella foto B, prima di 
togliere il vecchio: seguendo le indicazioni del disegno, non avrete 
alcuna difficoltà a rimettere a posto quello nuovo. 

Anche se il cavetto vien trovato rotto, è raro che non si riesca 
a comprendere come funzionava e come era disposto, prima di 
toglierlo del tutto. Il dispositivo delle nostre foto è semplissimo; 
ve ne sono, è vero, altri con assai maggiori complicazioni, co¬ 
munque la sostituzione di questo benedetto cavo offre sempre 
difficoltà assai relative. Quando poi non è rotto, ma è sempli¬ 
cemente allentato e slitta, una riparazione può esesre sovente ese¬ 
guita tagliando una piccola porzione di una delle molle, come 
indicato nella foto C: quando questa molla alla estremità del 
cavetto viene ricollegata al suo gancio sule tamburo, terrà mag¬ 
giormente teso il cavo, il cui attributo può essere ulteriormente 
accresciuto, impedendo ogni slittamento con il cospargerlo di 
resina o di una polvere detersiva da cucina. 

Nella maggior parte dei casi, robusto filo da lenza può ser¬ 
vire per sostituire momentaneamente un cavo spezzato, ma vi sono 
alcuni apparecchi che usano cavetti di tipo speciale, fatti di 
sottili fili di bronzo al fosforo intrecciati insieme o robusto cor¬ 
doncino di lino. In questi casi per la sostituzione occorre l’opera 
di uno specialista che disponga dell’attrezzatura necessaria. 

Se è rindice ad essere lento, la riparazione potrà consistere nel 
serrare con l’aiuto delle pinze l’alloggio dell’albero, in modo che 
questi vi si adatti con maggiore frizione, come illustrato nella 
foto D. Qualche volta può esser necessaria anche l’applicazione 
di un po’ del cemento usato per la riparazione dei coni degli 
altoparlanti (vedi foto E). 

In tutti i casi, quando arriverete a rimettere l’indice sul suo 
albero, accertatevi che le piastre del condensatore viariabile di 
sintonia siano completamente chiuse e che l’indice sia bene 
allineato con il segno prima fatto. Riponete quindi l’apperecchio 
nel suo mobile con cura ed essicuratevi che le viti di ritegno 
del telaio sotto il mobile siano al loro posto. 

Prima di serrare definitivamente queste viti, abbiate ancora 
un’avvertenza: controllate che la lastra della scala sia ben centrata 
neirapertura del mobile e che tutti gli alberi dei vari comandi 
risultino a loro volta centrati nei fori dei pannello anteriore e 
ricordate che, se il telaio fluttua su supporti di caucciù, le viti 
in questione non debbono essere strette fortemente. 
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5 • Come togliere il telaio dal mobile 

O gni volta che in uno dei piccoli apparecchi 
domestici, oggi tanto diffusi, si debba ese¬ 
guire qualche riparazione o qualche con¬ 
trollo, è necessario iniziare con l’estrarre il telaio 
dal mobile. 

La prima cosa da fare in questo caso, ricor¬ 
datelo sempre, è il togliere la spina dalla presa 
di corrente della rete di alimentazione, allo scopo 
di impedire ogni possibilità di scosse (foto A). 
Mai e per nessuna ragione si deve tentare di por¬ 
tare aH’esterno il telaio, mentre la spina è an¬ 
cora inserita. 

La seconda cosa consisterà nello staccare dai 
terminali la terra e l’antenna, se sono usate. 
Alcuni modelli hanno neU’interno antenne a spi¬ 
rale, che debbono essere tolte, curando, nel far 
questo, di non rompere i sottili fili di collega¬ 
mento. 

E’ quindi la volta delle manopoline dei varii 
comandi. Alcune di queste ^-sono tenute a posto 
semplicemente dalla frizione, e non c’è che tirarle 
un po’ per liberarle, come indicato nella foto B, 
ma altre sono munite di viti di bloccaggio, che 
occorrerà allentare con un cacciavite. In molti 
casi dietro ogni pomo si troverà una riparellina 
di feltro, che si dovrà conservare con cura, ri- 










I 


ponendola insieme alle altre in una scatoletta, nel¬ 
la quale potranno trovar posto anche le mano¬ 
pole stesse e le loro viti. 

La maggior parte dei piccoli apparecchi con 
moibiletto in plastica hanno il pannello poste¬ 
riore tenuto fermo da arresti a scatto. Nei mo¬ 
bili di legno questi pannelli posteriori, che in 
genere sono di cartone o di faesite, sono, fermati 
con piccole viti. I fermi a scatto sono facilmente 
aperti con un cacciavite, come indicato nella 
foto C. 

In molti dei più recenti apparecchi del tipo 
Philips viti sono usate anche per assicurare il 
telaio al mobile. Sono viti particolari, che hanno 
sulla testa una croce, invece del solito taglio, 
e per svitarle occorre lo speciale cacciavite, che 
può essere acquistato in tutti i buoni negozi di 
materiale per radiotecnici: la foto E ne illu¬ 
stra due misure diverse. 

Sia queste viti che altre possono trovarsi sul 
retro del mobile di plastica, come nel caso della 
foto D, sia sul fondo. 

Tolte tutte queste viti, potrete pensare a sfilare 
il telaio. 

Attenzione però: prima le piastre del conden¬ 
satore variabile debbono essere chiuse, agendo 
suirapposita manopolina: ricordate pertanto di 
chiudere prima di togliere la manopolina della 
sintonizzazione. 

Se siete certi che anche le piastre suddette 
siano chiuse, in modo da non interferire con le 
fiancate del mobiletto, tenete questo e il dorso del 
telaio nella maniera indicata dalla foto F e fate 
scivolare fuori il telaio stesso dolcemente, in mo¬ 
do da non sottoporre a sforzi l’indice del qua¬ 
drante ed altre parti, che potrebbero rompresi o 
piegarsi. 


, QUANDO L’APPARECCHIO E’ DI MISURE 

I PIU’ GRANDI 

Quando si tratta di togliere il pesante telaio 
di un apparecchio di mole maggiore delle piccole 
supereterodine portatili, occorre procedere con 
ancora maggiore attenzione, perché bobine, fili 
dei collegamenti e componenti del circuito sono 
I soggetti a subire danni non indifferenti se l’ope¬ 

razione non è condotta a termine come si deve. 
Il dilettante della foto G, per dirne una, sta ope¬ 
rando in una maniera tale da far venire addirit¬ 
tura i brividi ad un esperto: sta sollevando e ti¬ 
rando fuori il telaio facendo forza su di un con- 
' densatore elettrolitico, che può allentare o dan¬ 

neggiare con il suo modo di agire. Danni altret¬ 
tanto gravi potrebbero derivare ad una bobina, se 
venisse trattata in quel modo. 

La corretta maniera di agire è illustrata nella 
foto H, che mostra eome si debba far forza sul 
telaio stesso e non sulle parti su quello montate, 
nessuna delle quali è stata prevista per l’uso di 
impugnatura. Ce n’è una sola che potrebbe sop¬ 
portare lo sforzo: il trasformatore di alimenta¬ 
zione e, disgraziatamente, l’apparecchio fotogra¬ 
fato, come molti altri apparecchi moderni, non ha 
alcun trasformatore del genere. 

Moltissimi telai di ricevitori di mole grande o 
media sono fissati al mobile per mezzo di bulloni 
o di viti a ferro e riparelle. Per togliere i bul¬ 
loni servono benissimo robuste pinze, del genere 
di quelle della foto I. 

In più di un caso, poi, il fabbricante ha pre¬ 
visto dei supporti di caucciù per il telaio, in 
modo da assorbire eventuali vibrazioni; questi 
supporti vanno accuratamente rimessi a posto, 
quando il telaio viene sistemato di nuovo nel suo 
mobile. Quando questi supporti sono usati, le 

(Segue a pag, 26) 
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6 - La sostituzione del controllo volume 


1 controlli di volume e di tono consistono di un 
contatto, o braccio, mobile, che scorre su di una 
resistenza (vedi foto A). A causa della con¬ 
tinua frizione, questo elemento tende a logorarsi 
ed a divenire inefficiente ed in certi tipi può 
verificarsi Tinconveniente di un difettoso contatto 
tra i terminali dei collegamenti ed il braccio. 
Inoltre, se, per un qualsiasi difetto, fluisce una 
corrente superiore a quella prevista, Telemento 
resistente può bruciarsi, come qualsiasi altra re¬ 
sistenza. 

E’ molto facile controllare se nella parte in 
questione tuto va bene o no: un buon controllo 
-di volume deve dare un’azione regolare e far 
aumentare e diminuire il volume senza interven¬ 
to di altri rumori e senza improvvisi salti del 
suono. Purtroppo ciò sovente non accade, perché, 
-come abbiamo accennato, questi elementi sono 
causa di un buon numero di disturbi e sono 
soggetti a logorarsi con una certa rapidità. Come 



regola, se il vostro apparecchio produce 
dei rumori indebiti quando girate la manopolina 
del volume, è evidente che il controllo è difettoso 
e che deve essere rimpiazzato. Qualora, girando 
sia in un senso che nell’altro la manopolina, non 
sia avvertibile alcuna differenza nel volume del¬ 
l’uscita, od una dilferenza insignificante, è pro¬ 
babile che ci sia una rottura nella resistenza, 
in prossimità di uno dei terminali. Se il volume, 
invece, facesse un balzo improvviso, mentre voi 
agite sulla manopolina di comando, ciò indiche- 


Come togliere il telaio dal mobile (segue da pagina 25 ) 


viti per il montaggio del telaio non debbono es¬ 
sere molto serrate, lasciando così al telaio stesso 
la libertà di fluttuare, cosa necessaria a vari 
ricevitori e soprattutto ai grandi amplificatori 
usati a scopo pubblicitario. 

Se l’altoparlante non è fornito di un cavo ter¬ 
minante in una spina da infilare in un’apposita 
presa posta sul telaio, è necessario normalmente 
svitare le viti usate per il suo fissaggio e to¬ 
gliere dall’apparecchio, insieme ai telaio, l’alto¬ 
parlante stesso, per quanto in alcuni apparecchi 
più piccoli questo cavo sia lungo tanto da per¬ 
mettere di estrarre il telaio, lasciando l’alto¬ 
parlante al suo posto. 

Gli apparecchi che hanno la scala mobile in¬ 
clinata, e ve ne sono numerosi di questo tipo, 
hanno altre viti che debbono essere tolte: quelle 
che tengono a posto il dispositivo della sintonia. 

In questi apparecchi di maggior mole è dif¬ 
ficile che debba essere tolto il telaio dal mobile 
per sostituire una valvola, ma debbono ugual¬ 
mente essere prese tutte le precauzioni dette 
all’inizio del capitolo e soprattutto deve essere 


staccata la spina jdalla presa di corrente che 
alimenta l’apparecchio. Se vi accadrà poi di dover 
togliere il telaio dal mobile, non tagliate mai i 
cavi che passano attraverso fori nel mobile aperti: 
guardate bene e troverete che ogni cavetto ha 
una conveniente spina alla sua estremità, che 
potrete sfilare dalla sua presa. Nel far questo, 
segnate con un segno di riconoscimento ogni ca¬ 
vetto ed ogni presa, per evitare poi di far confu¬ 
sione tra loro. 

Vi sono anche degli apparecchi nei quali, pri¬ 
ma di poter togliere il telaio, occorre togliere 
l’indice mobile della scala di sintonia, poiché 
questo si trova al di fuori di un foro aperto 
nel mobile, così come fanno le lancette degli 
orologi. Se la scala è montata direttamente sulla 
base del telaio, è generalmente fissata anche al 
pannello anteriore del mobile con qualche vite, 
per rafforzare l’insieme ed eliminare la possibi¬ 
lità di vibrazioni. In alcuni casi tiranti metalli¬ 
ci e strisce di legno sono impiegati come rinforzi 
del telaio. 
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rebbe senza possibilità di errore che la resisten¬ 
za è logora fino ad essere inservibile o che altri 
difetti interni si sono verificati. 

±"er accertare le condizioni di un controllo di 
volume nessun ommetro od altro strumento di 
misura è indispensabile, per quanto un ohmme¬ 
tro possa tornare di buona utilità e possa essere 
usato da coloro che hanno Tesperienza neces¬ 
saria per farlo. Connettendo, infatti, le- due punte 
esploratrici dello strumento una al terminale del 
braccio mobile e l'altra a uno dei terminali 
sulla striscia della resistenza, l’operatore può 
rendersi conto rapidamente dello stato del contat¬ 
to tra braccio ed elemento resistente, ma si ricordi 
che per far questo Tapparecchio deve essere pri¬ 
ma isolato dalla rete di alimentazione, poi i fili 
del circuito debbono essere dissaldati dai termi¬ 
nali del controllo di volume per evitare di avere 
cammini in shunt che falsificherebbero i risultati 
della letura. 

Il volume della resistenza indicato dall’om- 
metro deve variare uniformemente e regolar¬ 
mente, mentre l’albero del controllo viene fatto 
roteare, e l’indice dello strumento non deve fare 
balzi, se tutto è in ordine. Se la resistenza cam¬ 




bia lentamente su di una porzione del controllo 
e rapidamente sull’altra, questo non significa 
che qualche difetto sia presente: può darsi che 
il costruttore, per ragioni particolari, abbia vo¬ 
luto proprio questo. Al contrario se il valore della 
resistenza oscilla avanti e indietro, mentre il con¬ 
trollo viene fatto roteare, è definitivamente pro¬ 
vata resistenza di un contatto difettoso tra il 
contatto del rotore e la striscia della resistenza 
e non c’è altro da fare che sostituire il pezzo. 

Quando si debba giungere a tanto, è necessario 
fare uno schizzo del pezzo e dei suoi collega- 
menti, prima di toglierlo dalla base del telaio. 
Segnate il colore di ogni filo e ricordate che 
niente vi aiuterà ad evitare errori nelle connes¬ 
sioni durante l’istallazione del nuovo controllo 
di volume, quanto il potervi servire di uno 
schema pratico. 

Quanto ad accertarvi che, recandovi dal for¬ 
nitore, questi vi dia una elemento adatto al vo¬ 
stro apparecchio, la cosa è semplicissima: dategli 
il nome della ditta costruttrice ed il numero del 
tipo del vostro apparecchio o del pezzo da sosti¬ 
tuire e novanta casi su cento saprà consigliarvi 
nel migliore dei modi. Qualora il vostro appa- 
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recchio fosse di un ditta o di un modello poco 
noti, portategli la parte da sostituire, dopo aver 
fatto lo schema del quale abbiamo prima 
parlato. 

Ogni volta che sarà possibile, cercate di otte¬ 
nere un controllo di volume della stessa marca 
e dello stesso tipo, non solo dello stesso valore, 
del vostro: se il vostro apparecchio è di una 
marca seria, troverete senz’altro il sostituto. D’in¬ 
ciso, quando dovrete acquistare un apparecchio, 
non fatevi sedurre da una piccola differenza in 
meno nel prezzo di costo, ma date sempre le 
vostre preferenze ad apparecchi di marche ben 
note, anche per essere sicuri di trovare in se¬ 
guito tuti i pezzi di ricambio che possano oc¬ 
corrervi, perché non c’è cosa più odiosa di veder 
ridotto al silenzio un ricevitore, altrimenti capa¬ 
ce di funzionare ancora per anni, solo perché 
non si trova una valvola da sostituire a quella 
che si è bruciata! Le ditte veramente serie, quan¬ 
do lanciano sul mercato un nuovo modello, si 
preoccupano sempre di approntare anche tutti 
i ricambi che ai loro clienti possono occorrere. 

Dimenticavamo un’avvertenza necessaria, se 
pur tanto logica da essere quasi inutile: se il 



controllo di volume del vostro ricevitore ha l’in- 
terruttore generale incorporato, accertatevi che 
anche quello destinato a sostituirlo abbia questo 
interruttore. 

Nel montaggio del nuovo pezzo è importante 
controllare il braccio mobile di quello vecchio, 
specialmente se la sostituzione avviene su di un 
apparecchio di tipo un po’ antiquato, per deter¬ 
minare se è posto a terra o meno. Naturalmente 
se possedete uno schema elettrico del vostro ap¬ 
parecchio, potrete vedere da questo se il termi¬ 
nale di centro è a massa,^ ma se non avete lo 
schema state attenti, perché in alcuni tipi questo 
collegamento avviene automaticamente nel mon¬ 
taggio al telaio. Ci sono in commercio molti con¬ 
trolli di volume, studiati per essere usati su ri¬ 
cevitori di più tipi, ed alcuni hanno il braccio 
di contatto isolato dal tallone di montaggio. Per 
determinai'e questo particolare, usate un ohm¬ 
metro od una lampadina da pila tascabile, colle¬ 
gata in serie con una pila a secco, in modo da 
costituire un prova circuiti. Se trovate una con¬ 
tinuità tra uno qualunque dei terminali e l’albero 
del vecchio controllo, sarà necessario provvede¬ 
re ad un Collegamento che ponga quel termi- 
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naie a massa sul telaio. Accertatevi di aggiungere 
-questo collegamento allo schema che avete fatto; 
se usate per la sostituzione un duplicato del pezzo 
sostituito, ricordate che questo avrà anche la 
connessione interna suddetta, mentre non l’a¬ 
vranno, invece, quei pezzi ad uso generale cui 
abbiamo accennato. 

Nel montare il nuovo pezzo sul telaio, strin¬ 
gete il dado di bloccaggio quanto è possibile per 
impedire aH’unità di girare durante l’uso. Se quel 
dado non è ben stretto, l’intero elemento gi¬ 
rerà insieme alla manopola e probabilmente rom¬ 
perà i fili di collegamento. Vi sono anche alcuni 
tipi che hanno delle linguette di metallo o di 
fibra destinate a impegnarsi in piccole aperture 
fatte nel telaio per tenere il controllo in giu¬ 
sta posizione, impedendogli ogni movimento. Se 
questo è il caso, curate che la linguetta sia nel 
suo alloggio, prima di serrare il dado nel mon¬ 
taggio finale. 

Gli elementi che si usano per la sostituzione 
devono avere il valore dell’elemento originale, 
ma alcune volte la loro forma differisce. Se quello 
che contate di usare dovrebbe essere di dimen¬ 
sioni maggiori di quello da sostituire, accer¬ 
tatevi che ci sia il posto necessario al suo mon¬ 
taggio, prima di acquistarlo, altrimenti potreste 
dovervi dare un bel da fare prima di trovare 
la maniera di sistemarlo al suo posto. 

In genere gli alberi dei controlli di volume sono 
di una delle forme di figura 1. Poiché quelli de¬ 
stinati a servire per Le sostituzioni dtebbono 
adattarsi, come abbiamo detto, a vari tipi di 
apparecchi, la lunghezza del loro albero deve 
essere ritagliata a misura, operazione che va 
fatta con tutta la cura possibile per evitare di 
danneggiare la unità. Il sistema più sicuro è 
quellO' di misurare l’albero del vecchio, riportare 
questa misura sul nuovo e recidere la parte in 
più, tenendo l’eccesso serrato tra le ganasce della 
morsa, che serviranno anche di guida alla lama 
del seghetto, come illustrato dalla foto B. 

Alcuni alberi sono di materiale tenero, e pos¬ 
sono essere limitati con facilità al punto giusto, 
come illustrato nella foto C, e poi spezzati per 
portarli alla misura occorrente {foto D). Alcuni 
altri hanno alberetti separati che debbono essere 
infissi neU’unità prima del montaggio {foto B). 
Quest’ultimi sono assai comedi per il riparatore 
e lo sperimentatore, in quanto si trovano per loro 
alberi di ogni tipo, così che è semplicissimo 
adattarli all’apparecchio sul quale si vogliono 
istallare: non c’è che da scegliere l’albero adatto. 

Sempre a proposito degli esemplari destinati 
a apparecchi di tipo diverso, notiamo ancora che 
è difficile che abbiano l’interruttore incorpora¬ 
to. L’inconveniente, però, è facilmente supera¬ 
bile: non c’è che da rimuovere la piastrina po¬ 
steriore e sostituirla con una con l’interruttore, 
piastrina che può essere fissata permanentemen¬ 
te airùnità piegando le linguette di ritegno, 
come in foto F. 

Quando i terminali del nuovo pezzo sono molto 
vicini al telaio o ad altri componenti, e si teme 
per un contatto indebito, un pezzo di sottile ma¬ 
teriale isolante, come ad esempio tela vernicia¬ 
ta, tagliato nella forma indicata in foto G può 
essere posto tra i terminali in questione ed il 
telaio per impedire ogni inconveniente. 

La j'oto H illustra una riparazione di emergenza 
per evitare, od almeno ridurre al massimo, i ru¬ 
mori prodotti da questo benedetto controllo di 
volume. Prima di tutto l’apparecchio va isolato 
dalla rete di alimentazione, staccando la spina, 
quindi vanno dati alcuni leggeri colpi all’in¬ 
volucro dell’elemento, facendo girare contempo¬ 


LA RADIO COME È 

per lutti coloro che non conoscono 
il loro radioricevitore: 
per tutti coloro che non sanno su 
quali principi si basa il funziona¬ 
mento di un apparecchio radio ; 
per lutti coloro che stentano a ri¬ 
conoscere lina valvola dall’altra. 
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ed alla conoscenza dell’apparec¬ 
chio radio: 

in forma semplice, evitando for¬ 
mule e calcolo: 
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arretrati che vi interessano. 

FARE in ogni edicola L. 250. 


raneamente la manopolina in avanti ed indietro 
piano piano. 

Nella foto I è illustrata invece la maniera di 
determinare il valore della resistenza di un con¬ 
trollo di volume bruciato, cosa che sovente 
occorre sapere, quando si ha a che fare con ì 
vecchi apparecchi, essendo difficile trovare per 
questi gli schemi elettrici con i valori delle 
varie parti: la resistenza viene misurata tra ogni 
terminale ed il punto della rottura ed i valori 
trovati vengono poi sommati. Il totale è un va¬ 
lore che si avvicina notevolmente a quello del¬ 
l’elemento sano. 
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? - L'esecuzione dei collegamenti in 
un circuito 

L o studio e la progettazione della corretta ma¬ 
niera di disporre i vari componenti sono una 
cosa della massima importanza, sia che abbia¬ 
te in mente di costruire un ricevitore, sia che 
pensiate a qualsiasi altro apparecchio elettroni¬ 
co, poiché sovente una cattiva disposizione è di 
per se stessa causa di un funzionamento insoddi¬ 
sfacente, anche se non vi sono errori nel cir¬ 
cuito e nei collegamenti. Naturalmente vi sono 
casi nei quali la disposizione è più critica e la 
sua importanza maggiore. 

Se avete la fortuna di aver sott’occhio uno 


schema pratico dell’apparecchio che intendete 
montare, il problema è in realtà risolto, poiché 
le parti vi sono indicate disposte nella maniera 
che si è dimostrata alla prova dei fatti migliore, 
e di conseguenza non avete che da seguirlo, di¬ 
sponendo sul telaio gli zoccoli delle valvole nel¬ 
la maniera indicata e curando che gli indici cen¬ 
trali dei singoli zoccoli si trovino orientati come 
neirillustrazione. Queste due avvertenze vi con¬ 
sentiranno di mantenere nei minori limiti possi¬ 
bili la lunghezza dei collegamenti, cosa necessa¬ 
ria per evitare indesiderate oscillazioni, che si. 
traducono in una serie di rumori, al posto del 
nitido segnale che desiderate avere nell’altopar¬ 
lante o nelle cuffie del vostro apparecchio. 

Osservate ad esempio la figura 1, che rappre¬ 
senta due valvole orientate in maniera identica: 
il piedino 5 della prima è collegato al 3 della se¬ 
conda ed un condensatore fisso è inserito sul col- 
legamento. Indubbiamente con questa disposizione 
si ottiene uno dei più corti collegamenti possibili, 
pur evitando di incrociare con il filo gli altri 
terminali, facendolo loro passar sopra. La figura 
2, però, vi mostra che, pur senza spostare le val¬ 
vole, ma solo con il farne rotare una, è possibile 
ridurre ancora la distanza tra i due piedini e ot¬ 
tenere un collegamento più diretto. Nello sche¬ 
ma pratico non è sempre possibile indicare colle¬ 
gamenti corti, poiché ciò renderebbe necessaria 
far loro incrociare troppi altri fili ed altre parti 
raffigurate sul disegno, tuttavia le cose sono sem¬ 
pre studiate in modo da consentire collegamenti 
brevi ed il costruttore, specialmente per quanta 
riguarda i collegamenti griglia-placca della val¬ 
vola, dovrebbe curare di tenerli più diretti che 
è possibile. L’uso di filo per collegamenti isolato,, 
o di quei tubetti di plastica o tela verniciata noti 
sotto il nome di « spaghetti », eviterà ogni peri¬ 
colo di cortocircuito nei punti del telaio nei quali 
si verifica un affollamento di fili e di parti. 

In alcuni casi il far correre un filo dritto tra 
le parti da ccllegare non è il procedimento mi¬ 
gliore. La cosa, anzi, è talvolta da evitare. I col- 
legamenti di griglia e placca, ad esempio, non 
dovrebbero mai essere paralleli, e questo non 
è il solo caso nel quale il parallelismo è sconsi¬ 
gliabile. Osservate, ad esempio, la figura 3: un 
filo unisce i terminali n. 8 delle due valvole. E' 
corto, è vero, ma è disposto parallelamente ai 
collegamenti dei filamenti delle due valvole ed 
in alcuni casi ciò significherebbe un notevole 
ronzio nell’altoparlante. Lo sperimentatore può 
facilmente accertare come il far percorrere al 
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filo in questione una strada meno diretta, quel¬ 
la indicata in figura 4, ad esempio, dia risultati 
più soddisfacenti. 

Regole fisse è difficile darne, ma gli esperi¬ 
menti che potrete fare nel collegare gli appa¬ 
recchi che costruirete man mano, serviranno a 
dirvi qual’è caso per caso la soluzione migliore. 
Tenete presente che dallo schema pratico non 
dovete cercar di trarre indicazioni circa il per¬ 
corso del segnale nel circuito, o comunque di 
natura teorica, ma semplicemente consigli circa 
la miglior maniera di disporre le varie parti, 
insieme all’identificazione dei fili che a queste 
portano. Come regola generale tenete presente 
che ncn è necessario darsi da fare per limitare 
la lunghezza dei collegamenti ai filamenti: que¬ 
sti possono benissimo esser fatti correre anche 
tutto intorno al telaio per lasciar posto libero 
agli altri. 

Nel collegare un circuito radio è buona norma 
iniziare il lavoro dal circuito dei filamenti, quin¬ 
di provvedere alla sistemazione dei vari conden¬ 
satori e delle resistenze. La maggior parte delle 
resistenze e dei condensatori fissi sono forniti 
di fili ai loro capi, che possono essere usati di¬ 
rettamente per Vesecuzione dei collegamenti. I 
condensatori fissi a bassa capacitanza sono ge¬ 
neralmente del tipo « mica > e consistono di la¬ 
strine di stagnola o di ottone con fogli di mica 
per dielettrico ed hanno un rivestimento di ba¬ 
chelite o materiale simile che li protegge dalla 
umidità. I condensatori tubolari fissi di carta 
hanno una capacitanza maggióre e consistono in 
una striscia di carta cerata o paraffinata arroto¬ 
lata tra due strisce di stagnola. L’estremità con¬ 
trassegnata da un anello nero va generalmente 
al lato massa del circuito. 

QUANDO LA POLARITÀ’ E’ IMPORTANTE 

I condensatori elettrolitici sono generalmente 
più grandi dei condensatori di carta. Consistono 
di un condensatore fisso, nel quale il dielettrico è 
un sottile strato di gas formato sulla superficie 
di un elettrodo di alluminio da un liquido od 
una pasta, l’elettrolita. Quando si deve collegare 
in un circuito un condensatore elettrolitico, è 
sempre indispensabile rispettare la polarità. Ge- 
neralrnente il filo nero indica il negativo, il filo 
rosso il positivo. Se i fili sono dello stesso colore, 
vedrete che sull’involucro del condensatore c’è 
sempre qualche segno che consente di ricono¬ 
scerli in modo da evitare di incorrere in errori nel 
montaggio. 

Nei tipi a più sezioni i valori della capacitanza 
ed il codice dei colori dei vari fili appaiono sul- 
l’nvolucro unico delle varie unità, involucro che 
può essere di cartone o di metallo. Questi con¬ 



densatori sono sempre montati in posizione ver¬ 
ticale sulla base del telaio. 

I condensatori variabili usati per sintonizzare 
l’apparecchio hanno comunemente piastre di al¬ 
luminio suddivise in due o più sezioni. Una delle 
piastre è fissa, mentre l’altra può essere fatta 
roteare, cosicché le aree fronteggiantesi delle 
piastre possono esser fatte variare, modificando 
la capacità di immagazzinamento — la capaci¬ 
tanza — di energia elettrica del condensatore. Il 
gruppo delle piastre rotanti va sotto il nome di 
rotore, e generalmente è sia dal punto di vista 
elettrico che meccanico comune con il telaio. Il 
gruppo delle piastre fisse, lo statore, è indicato 
in molti circuiti dalla lettera S. Da dielettrico 
funge generalmente l’aria. 

I trimmers sono condensatori semi-variabili, la 
cui capacitanza può esser modificata serrando 
più o meno una vite. 

II valore della capacitanza dei moderni con¬ 
densatori variabili è sempre stabilito dal fabbri¬ 
cante e non può esser determinato contando il 
numero delle piastre. 

LA DISPOSIZIONE DELLE PARTI 

Quando non avete a disposizione uno schema 
pratico dell’unità che intendete costruire, è bene 
avere il mezzo di esaminare le fotografie del¬ 
l’apparecchio o dello strumento in questione, no¬ 
tando su queste accuratamente come sono siste- 
niate le varie parti sulla base del telaio. Ciò vi 
aiuterà ad eseguire il vostro piano almeno per 
quanto riguarda le parti come bobine, trasfor¬ 
matori, impedenze e valvole, che generalmente 
si trovano, insieme al condensatore variabile, sul 
telaio e vi potrà indicare anche la posizione del¬ 
l’interruttore generale e dei controlli di volume 
e di tono. 

Se sulla base del telaio venissero montati due 
trasformatori nella posizione indicata dalla fo¬ 
to B, cioè orientati parallelamente l’uno all’al¬ 
tro, il risultato sarebbe un ronzio, che potrebbe 
esser prodotto dall’avvolgimento di uno, influen¬ 
zato dal campo magnetico dell’altro. Ciò può ac¬ 
cadere sia nei circuiti di alta frequenza (AF—RF 
— radio-frequenza), sia nei circuiti di bassa fre¬ 
quenza (BF - Attenzione con i circuiti in inglese, 
nei quali la bassa frequenza € audiofreguency » 
è indicata AF, cioè come da noi l’alta, mentre 
l’alta frequenza è indicata RF = radio frequen- 
cy). Per evitare quasto difetto troverete che una 
buona progettazione mostrerà sempre le unità 
in questone montate ad angolo retto l’una rispèt¬ 
to all’altra, come indicato nella foto C. 

Ricordate che è cosa importantissima seguire 
strettamente le indicazioni circa quanto concer- 
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ne il valore delle singole parti nella costruzione 
di un circuito radio o di altro apparecchio elet¬ 
tronico, perché le parti in questione sono state 
scelte con la massima cura in vista del miglior 
funzionamento possibile. Per esempio, se il rea¬ 
lizzatore usa un trasformatore di potenza ero¬ 
gante un voltaggio maggiore o minore di quello 
indicato, l’apparecchio in alcuni casi funzionerà 
ugualmente, ma in altri ciò può significare di¬ 
storsione, oscillazione e gracchiamenti tutt’altro 
che simpatici, oppure il silenzio assoluto. La stes¬ 
sa cosa vale per altri componenti tutti, con¬ 
trolli di volume, resistenze, impedenze, capaci¬ 
tanze e via dicendo. 

Se per la costruzione prendete le mosse da un 
articolo nel quale gli schemi e le indicazioni sono 
state fatte per i principianti, troverete inclusi 
schemi elettrici e pratici e fotografie fatte diret¬ 
tamente sulla scorta del prototipo realizzato dal¬ 
l’autore. In tali casi unica vostra preoccupazione 
deve essere quella di usare le parti indicate nel¬ 
l’articolo e di seguire punto per punto le istru¬ 
zioni che vi vengono date. Molti principianti, ed 
imche molti esperti — anzi quasi più questi che 
quelli, perché chi ha una certa esperienza sa 
quanto la cosa sia utile — usano matite colorate 
per passare sopra ad ogni tratto man mano^ che 
viene eseguito il collegamento da Quel tratto indi¬ 
cato. In questa maniera si è certi di non omet¬ 
terne nessuno. Se in qualche punto il principian¬ 
te si trova confuso e non sa bene come fare, è 
consigliabile che prima di continuare chieda con¬ 
siglio ad un esperto, evitando assolutamente di 
eseguire collegamenti alla cieca, dei quali non 
si è ben reso conto. 

Prendete inoltre l’abitudine di controllare con¬ 
tinuamente lo schema pratico con lo schema elet¬ 
trico, rivolgendo l'attenzione a quella particolare 
valvola o porzione di circuito sulla quale state 
lavorando e sarete sorpresi di vedere quanto 
spesso siete in grado di risolvere voi stessi i vo¬ 
stri problemi. 

SEGNATE SUL TELAIO LA POSIZIONE DELLE 

PARTI 

Una causa di frequenti errori neU’esecuzione 
dei collegamenti al di sotto del telaio è rincorre¬ 
re nella confusione tra la posizione delle varie 
valvole. Per superare ogni ostacolo e procedere 
speditamente neU^esecuzione dei colle»gamenti, 
prendete sin da principio Tabitudine di fare 
sulla base del telaio, nelle immediate vicinanza 
dello zoccolo di ogni valvola, un segno che vi 
permetta di identificare la valvola in questione. 
La miglior cosa è quella di segnare sopra e sotto 
il telaio il numero caratteristico di ogni valvola, 
sia usando una matita, sia incidendo l’indicazione 
con una punta metallica acuminata, come quella 
di una lesina, ad esempio. Disponendo di un 
utensile vibrante per incisori, come in foto A, 
lo si potrà usare allo scopo. * 

Nella stessa maniera è consigliabile identifi¬ 
care i trasformatori di media frequenza e le al¬ 
tre parti. Le indicazioni in questione saranno 
utili non solo durante il montaggio, ma anche in 
seguito, in occasione di controllo dei circuiti e ri¬ 
parazioni. In genere negli schemi elettrici e pra¬ 
tici gli zoccoli delle valvole sono tracciati come 
si mostrano, guardando il rovescio della base del 
telaio, a meno che non sia espressamente indi¬ 
cato il contrario, e i loro terminali sono contrad¬ 
distinti nei due schemi dagU stessi numeri, così 
come contrassegnati dagli stessi numeri sono i 
terminali delle bobine e dei trasformatori, cosa 
che elimina ogni lavoro di supposizione ed ogni 
possibilità di errore. 

Anche la polarità dei condensatori viene sem- 
pren indicata, tranne che in quei casi nei quali 


essa non ha alcuna importanza. I condensatori 
fissi di mica, le resistenze fisse di carbone, ad 
esempio, non hanno polarità di sorta e possono 
essere collegati indifferentemente nelle due ma¬ 
niere. 

I collegamenti al condensatore variabile di sin¬ 
tonia sono spesso un rebus per i principianti. I 
terminali dello statore, o sezione fissa delle pia¬ 
stre, sono sempre isolati dal telaio del conden¬ 
satore per mezzo di bachelite, mica, ceramica od 
altro materiale dielettrico del genere. Qualche 
volta i piedini terminali dello statore sono por¬ 
tati airesterno da una parte sola del condensa¬ 
tore; in altri tipi c’è un piedino per i collega- 
ménti da fare ad ogni capo dello statore'da am¬ 
bedue le parti, in modo da consentire una mag¬ 
giore comodità nel montaggio. I collegamenti 
quindi possono esser fatti indifferentemente sia 
da una parte che dall’altra. 

Poiché nella maggior parte dei condensatori 
variabili che si trovano in commercio il rotore 
è comune con il telaio, i collegamenti possono 
esser fatti ad un punto qualsiasi del telaio, sia 
che si tratti di unità a sezione unica, sia che si 
tratti di unità a più sezioni: in queste, infatti, 
il rotore è sempre unico, mentre indipendenti 
runa dall’altra sono le sezioni dello statore. Mol¬ 
ti variabili hanno un trimmer attraverso ogni 
sezione. Questi trimmer vanno regolati una volta 
per tutti per una sintonizzazione preliminare e 
la taratura dell’apparecchio. Questi trimmers inol¬ 
tre, ricordatelo, non hanno nessun collegamento 
esterno: sono unità incorporate nel variabile. 

IMPARARE A LEGGERE I CODICI A COLORE 

Per imparare a riconoscere i varii valori ed i 
fili dei normali componenti di un apparecchio 
radio, quali le resistenze e i condensatori fissi, i 
trasformatori, le impedenze, eccetera, in Ameri¬ 
ca sopratutto si usano codici basati sul colore. 
I colori di identificazione per le resistenza fisse 
ed i condensatori fissi sono rappresentati da nu¬ 
meri: queste tabelle sono facili a leggere e le 
troverete nella nostra appendice. Per identificare 
il valóre della resistenza si usano tre colori. Nei 
tipi piu vecchi il colore del corpo rappresenta la 
prima cifra del valore; una estremità è colorata 
per rappresentare la seconda cifra ed una banda 
colorata o un punto, nelle prossimità del centro 
sono impiegati per indicare il numreo degli zeri 
che seguono le prime due cifre. La maggior parte 
delle nuove resistenza a carbone, però, sono con¬ 
traddistinte con anelli colorati che indicano il 
valore di ognuna, secondo le indicazioni della no¬ 
stra tabella. L’anello più vicino alle estremità 
sostituisce il colore del corpo nell’indicare la pri¬ 
ma cifra del valore; l’anello immediatamente se¬ 
guente, il colore dell’estremità delle vechie re¬ 
sistenze; il terzo anello, l’anello o punto colora¬ 
to. C’è poi un quarto anello, che può essere ar¬ 
gento od oro, che indica la tolleranza in più o 
in meno; quando questo quarto anello manca, la 
tolleranza, più o meno è del 20 per cento. 

Riferendoci alla tabella citata, ad esempio, se il 
primo anello della resistenza è verde, il secondo 
blu, il terzo rosso, il valore della resistenza così 
contrassegnata è di 5600 ohms. Se la resistenza è 
del vecchio tipo corpo-estremità-fascia, gli stessi 
colori indicheranno lo stesso valore. La resisten¬ 
za avrebbe cioè il corpo verde, per indicare il .5, 
l’estremità azzurra per indicare il 6 e un punto, 
od una banda, in rosso, per indicare che due zeri 
seguono le prime due cifre. 

Non sempre è dato trovare resistenze del va¬ 
lore esatto: in questi casi si sceglierà il valore 
più vicino possibile. La leggera approssimazione 
in più o in meno non influirà sul funzionamento 
del circuito. 
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i Manutenzione 
dei suona dischi 

P er quanto normalmente costruiti per soppor¬ 
tare un trattamento anche energico, i vostri 
suonadischi richiedono di tanto in tanto qual¬ 
che attenzione, come ogni altro meccanismo di 
precisione, per conservarsi in condizioni di dare 
il massimo ed il meglio delle loro possibilità, 
ogni volta che vengano richiesti di funzionare. 
Una maggior cura richiedono poi i suonadischi 
separati, operanti attraverso la bassa frequenza 
del radioricevitore domestico, da quelli incorpo¬ 
rati nello stesso mobile del ricevitore. Tuttavia 
i seguenti consigli si applicano a tutti i tipi. 

Quando i fili al di sotto del braccio del pick-up, 
che conducono alla cartuccia a cristallo, si allen¬ 
tano, come illustrato nella foto A, può darsi che 
scorrano sul disco durante la sua rotazione, dan¬ 
do luogo a rumori indebiti. Nel caso di un suona¬ 
dischi distinto dalTapparecchio radio, si può to¬ 
gliere il pannello inferiore ed assicurare i fili in 
questione al loro posto con un po’ di nastro ade¬ 
sivo. Nella maggior parte dei radiofonografi, que¬ 
sti fili possono esser aggiunti dal retro del mo¬ 
bile. 

Se il suonadischi non funziona,, può darsi che 
la cartuccia del cristallo presenti qualche difetto. 
Verificatela, afferrando l’ago tra le dita, e ten¬ 
tando di muoverlo, come mostrato nella foto B. 
Se il porta-ago può esser fatto scorrere di una 
qualche misura in avanti e indietro, ciò signi¬ 
fica che il pick-up è stato danneggiato ed occor¬ 
re sostituire la sua cartuccia. Ne troverete di 
ricambio certamente presso il commerciante che 
vi ha venduto Tapparecchio. 

Le particelle di polvere che si aocumulano 
sulla superficie ricoperta di panno del piatto del 
suonadi^hi, finiscono per danneggiare la solca¬ 
tura dei dischi. Di tanto in tanto, è bene prov¬ 
vedere ad eliminarle con una spazzolina, come 
indicato nella foto C. Tutti in genere puliscono 
i dischi, pochi il loro supporto, e nulla giusti- 
fica que^a differenza di trattamento. 

Il cuscinetto del porta dischi può richiedere di 
essere lubrificato dopo un certo periodo di uso. 

Quando il motore ha una guarnizione di fel¬ 
tro, come nella foto D, applicate un po* di olio 
servendovi un contagocce a punta ricurva, co¬ 
me quelli che si usano per applicare il collirio 
agli occhi. In alcuni motori questo non servirà 
e una goccia d’olio dovrà esser lasciata cadere, 
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facendolo scorrere lungo un filo, perché possa 
raggiungere il posto ove la lubrificazione è ne¬ 
cessaria. 

Ricordate sempre che i cristalli dei pick-up 
sono fragili e debbono esser tenuti ben stretti 
dalle mensole usate per fissarli al braccio. Di 
tanto in tanto le viti vanno serrate, come illu¬ 
stra la foto E. 

I bracci dei pick-up non sono tutti della me¬ 
desima forma. La figura F illustra un tipo che 
è, tuttavia, usato molto comunemente. Quando 
il braccio ha presso a poco questo disegno, è 
cosa facile applicarvi un collettore di polvere, 
facendo scorrere su di lui un pezzo di feltro, 
che agirà come una spazzola automatica e non solo 
pulirà il disco durante il suo moto, ma racco¬ 
glierà le pardicelle di polvere che altrimenti si 
ammasserebbero intorno all’ago, riducendo la 
qualità della riproduzione. 

Tagliate nel feltro l’apertura occorrente, fa¬ 
cendola leggermente più stretta, in modo che il 
pezzo stia bene a posto sul braccio del pick-up, 
e curate che al di sotto del braccio il materiale 
sia in quantità sufficiente a ripiegarsi leggermen¬ 
te in avanti, quando viene a contatto con la su¬ 
perfìcie del disco, come il nostro disegno illu¬ 
stra chiaramente. 

I rumori che si manifestano nei radiofono¬ 
grafi, ed anche nei suonadischi separati che sono 
collegati elettricamente all’appareochio radio con 
rinserzione di una spina nel jack < fono » esi¬ 
stente suirapparecchio radio, sono sovente il ri¬ 
sultato delTossidazione di questo spinotto di con¬ 
tatto, il quale richiede in tal caso una bella 
pulizia, da eseguire con un pezzo di tela sme¬ 



riglio sottile, usata come mostra la foto G. Ciò 
normalmente basta a eliminare il disturbo. 

Se invece si presentasse la necessità di sostitui¬ 
re a cartuccia di un pick-up a cristallo, abbiate 
l’avvertenza di non saldare mai i fili diretta- 
mente ai suoi terminali, perché la cartuccia è 
fragilissima ed il calore del ferro potrebbe ro¬ 
vinarla irreparabilmente. I fili debbono essere 
saldati ai morsetti scorrevoli, conVe illustrato 
nella H; e questi potranno poi esser spinti a ma¬ 
no sui terminali, senza pericolo di inconvenienti. 

Gli aghi del pick-up vengono danneggiati fa- 
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cendo ricadere il braccio sul piatto o sul mobile 
più spesso che per qualsiasi altra ragione. Un pezzo 
di gomma, come indicato nella foto I, può essere 
impiegato per evitare quest’inconveniente. Ser¬ 
virà pe» impedire al braccio di scivolare, quando 
viene tolto dal suo supporto e proteggerà l’ago in 
caso di cadute accidentali. 

Nei radiofonografi i fili spesso si avvolgono 
intorno all’ingranaggio, se non sono sistemati con 
cura. E’ buona idea quella di tenerli a posto con 
una puntina da disegno, come mostra la foto J, 
curando, però, di non provocare dei cortocir¬ 
cuiti. 

Il cavo schermato indicato nella foto K, che 
conduce dal pick-up all’entrata dallo stadio di 
amplificazione in bassa frequenza deve non osta¬ 
colare le parti mobili e non disturbare il pick-up, 
ponendo una tensione sul suo braccio. Assicura¬ 
telo, dunque, in giusta posizione con nastro ade¬ 
sivo alla cellulosa. Dovesse rompersi o danneg¬ 
giarsi in qualsiasi maniera, sostituitelo con un 
cavetto uguale e di ugual lunghezza e mettete 
a terra negli stessi punti il suo schermo. Usate 
per quest’operazioné un ferro da saldare piccolo 
e scaldate solo il necessario a far fluire la sal¬ 
datura alla resina. 

Toccando con un dito la punta dell’ago, come 
indicato nella foto L, dovrebbe avvertirsi un 
leggero rumore neli’altoparlante, se tutte le parti 



sono in condizione di operare. Questa prova è so¬ 
vente utile per verificare la presenza di qualche 
guasto nei radio-fonografi, particolarmente quan¬ 
do la bassa frequenza può esser controllata ascol¬ 
tando una radio trasmissione. 

La foto M vi richiama alla memoria il dispo¬ 
sitivo che adatta il suonadischi alla misura dei 
vari dischi. Se l’ago non poggia in posizione cor¬ 
retta sul disco, verificate se il disposilo è rego¬ 
lato per la misura di questo. Qualora il vostro 
apparecchio sia munito di un cambia-dischi au¬ 
tomatico, del quale non conoscete bene il fun¬ 
zionamento, non toccate il braccio del pick-up, 
mentre è in movimento, ma leggete attentamente 
le istruzioni ed attenetevi a quelle; è una pre¬ 
cauzione che può risparmiare danni scrii. 

Una cosa importante è una lubrificazione ben 
fatta. La foto N, fa vedere come un po’ di vasel- 
jina può essere applicata alle parti in movimento 
ed agli ingranaggi. In commercio vi sono anche 
lubrificanti speciali. 

Il fatto che un difetto rivelato dall’ascolto di¬ 
penda dal suona dischi o dall’amplificatore può 
essere facilmente accertato, provando l’apparec¬ 
chio radio. Se questo funziona come si deve, il 
guasto è nel fonografo; se invece la radioaudi- 
zione presenta gli stessi inconvenienti della ri- 
produzione del disco, bassa frequenza od alto- 
parlante sono i responsabili. 


È uscito 
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E* L4 STAGIONE DELLE PORTATILI 



Fig. 1. - I contatti di un interruttore ruotante 
possono essere puliti con un nettapipe la cui estre¬ 
mità sia stata intrisa di tetracloruro di carbonio. 


E ’ un ottimo affare lo scommettere che di qui 
a poco tempo non vi sarà casa nella quale, 
insieme al familiare apparecchio ricevente, 
avrà fatto la sua comparsa una portatile, capace 
di accompagnare durante le gite e le escursioni. 
Migliaia e migliaia di questi apparecchi sono già 
stati venduti e per la loro produzione si sono 
ormai attrezzate tutte le fabbriche più serie, che 
ne lanciano sul mercato una infinità di modelli, 
dai più piccoli, capaci di essere comodamente por¬ 
tati in tasca, ai più potenti, in grado di ricevere 
le stazioni trasmittenti del mondo intero. 

E’ cosi indubbio che per il riparatore questi 
apparecchi costituiscono una fonte non indiffe¬ 
rente di reddito, perché, a causa delle particolari 
condizioni nei quali operano, essi richiedono più 
cure ed attenzioni dei grandi apparecchi ordina¬ 
ri. Le batterie, prima di tutto, hanno una vita 
limitata causa l’assorbimento delle valvole, spe¬ 
cialmente quando l’ascolto si prolunga per ore. 
Inoltre sono soggetti a rotture e difetti di funzio¬ 
namento dovuti al continuo maneggio ed alle 
condizioni stagionali cui si trovano esposti, senza 
parlare, naturalmente, degli inconvenienti co¬ 
muni a tutti i radioricevitori. 

C’è, dunque, un bel po’ da fare intorno a que¬ 
sti apparecchietti e non c’è ragione per la quale 
il proprietario che possieda un minimo di espe¬ 
rienza non debba cercare di fare quanto può 
da se stesso. 


LE BATTERIE 

Dal momento che ogni ricevitore portatile ope¬ 
ra sulla corrente che gli viene fornita dalle bat¬ 
terie per la maggior parte del tempo (se non 
sempre), ogni buon radioriparatore dovrebbe ave¬ 
re durante la stagione estiva una buona scorta 


di batterie dei tipi maggiormente usati, scorta 
che Duò aver fatto nei mesi invernali, quando è 
possfbile ottenere dai fornitori qualche sensibile 
sconto, in vista della maggior difficoltà che tro¬ 
vano a piazzare il loro prodotto. 

Egli dovrebbe avere anche un prova batterie, 
per controllare ogni unità che vende sotto gli 
occhi stessi del cliente, il quale a sua volta do¬ 
vrebbe esigere nel suo stesso interesse che que¬ 
sto controllo venga eseguito in sua prsenza, pri¬ 
ma di effettuare l’acquisto, così come dovrebbe 
curare che su ogni unità sia apposto il nome del 
rivenditore, in modo che non sorgano discussioni, 
se per cattiva sorte la batteria dimostrasse qual¬ 
che difetto e dovesse esser riportata indietro. 
Prima di protestare, però, per la vita eccessiva¬ 
mente corta di una batteria, egli dovrebbe in per¬ 
fetta buona fede esser certo di non essere in¬ 
corso qualche volta in una distrazione comune 
quanto fatale: lasciare l’apparecchio acceso con 
il volume al minimo. Naturalmente una cosa si¬ 
mile può mettere a terra in una sola notte la 
migliore delle batterie di questo mondo. Se poi 
vedesse che il suo ricevitore ha il vizio di ac¬ 
corciare più del dovuto la vita delle batterie, 
sarà bene che faccia dare un’occhiata, all’inter¬ 
ruttore generale: potrebbe darsi, come sovente 
accade, che sia difettoso e lasci fluire una pic¬ 
cola quantità di corrente, anche quando è aperto. 

Al momento di fare l’acquisto, infine, è bene 
controllare che i contatti della batteria siano in 
perfetto ordine e non mostrino alcun segno di 
corrosione e che segni di corrosione non compa¬ 
iano nel compartimento alle batterie destinato 
neU’apparecchio: potrebbe darsi che fossero stati 
prodotti dalle perdite di qualche vecchio elemento 



Fig. 2. - Se un controllo di volume è rumoroso, 
lubrificatelo lasciandovi cadere alcune gocce di 
un lubrificante-solvente mediante un oliatore dal 
becco lungo e sottile, o in mancanza di questo, 
facendo scorrere qualche goccia di lubrificante 
lungo il filo. 
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e questa corrosione può danneggiare il nuovo. 
Se è sui contatti, poi che si manifesta — come se 
si manifesta sui contatti delle batterie — può 
significare al minimo un funzionamento inter¬ 
mittente,, ostacolando il regolare flusso della 
corrente. 


GLI INTERRUTTORI 

Tra i disturbi più comuni degli apparecchi por¬ 
tatili sono quelli prodotti da interruttori difettosi. 

I ricevitori che funzionano a batterie soltanto 
(normalmente quelli più economici e di minori 
dimensioni e potenza) hanno solo Tinterruttore 
generale di accensione, ma gli apparecchi a con¬ 
tinua ed alternata (o quelli ad alimentazione uni¬ 
versale o a « tre vie ») hanno un interruttore 
speciale, che serve per escludere di volta in 
volta le batterie o Talimentatore ad alternata, 
a seconda che si intenda usare questo o quel 
tipo di sorgente di energia. Inoltre negli apparec¬ 
chi che coprono più di una gamma esiste un altro 
interruttore, il commutatore di gamma, usato 
per sintonizzare Tapparecchio sulla gamma desi¬ 
derata. 

In molti dei piccoli apparecchi operanti esclu¬ 
sivamente a batterie, Tinterruttore di accensione 
è posto in modo da scattare automaticamente 
quando il coperchio deU’apparecchio viene aperto 
o chiuso. La cosa è indubbiamente comoda, ma 
questi interruttori automatici sono sovente più 
fragili del desiderabile a causa soprattutto dei 
loro contatti, che si trovano esposti, e sono 
soggetti a piegarsi, cosicché il circuito non viene 
ben chiuso quando Tinterruttore scatta. 

L’inconveniente non è di natura grave. Tutto 
quello che occorre fare è raddrizzare con cura 
i contatti in questione, facendo riassumere loro 
la posizione originale senza romperli. 

Detti contatti, inoltre, sono soggetti a corro¬ 
sioni e debbono di tanto in tanto essere puliti 
con tetracloruro di carbonio od altro solvente 
simile per evitare che rinconveniente si ve¬ 
rifichi. 

Quando sono definitivamente guasti, o qualche 
altro difetto si manifesta nell’interruttore, oc¬ 
corre procedere alla sua sostituzione, cosa che 
il dilettante non dovrebbe mai fare da se, a 
meno che non abbia una discreta esperienza 
in materia, poiché Toperazione può essere più 
difficoltosa di quanto si creda e richiedere una 
certa quantità di lavoro, soprattutto per la com¬ 
pattezza di questo tipo di apparecchio. Inutile 
dire che il pezzo da cambiare va sostituito con 
un esemplare perfettamente u^ale. 

II commutatore di alimentazione assume nei 
vari apparecchi forme assai, diverse. In alcuni 
si tratta di un interruttore bipolare a due vie, 
in altri di un tipo tripolare a due vie. Non è 



Fig. 4. - Circuito dei filamenti di una portatile 
nel quale una resistenza in shunt aperto può 
provocare la bruciatura di una o più valvole. 



Fig. 3. - Esempi di commutazione frequentemente 
usati per il passaggio dalla alimentazione in 
batterie a quella in alternata negli apparecchi 
a tre vie. 


raro che il trasferimento dall’alternata alla con¬ 
tinua avvenga inserendo la spina che normal¬ 
mente si usa nella presa di corrente della rete 
domestica in una presa di corrente posta sul 
telaio, collegata, naturalmente alle batterie. Li¬ 
berando la spina da questa presa, ed inserendola 
in quella della rete, naturalmente, l’apparecchio 
viene alimenfato a alternata. 

Alcuni costruttori, inoltre, usano interruttori 
ruotanti, mentre altri adottano tipi a slitta. 

Nonostante questa varietà, i disturbi cui questi 
interruttori danno origine sono sempre gli stessi. 
O l’azione dell’interruttore è difettosa, ed allora 
occorre procedere alla sostituzione integrale, o 
i contatti sono così piegati o corrosi da non stabi¬ 
lire un contatto elettrico efficiente. Ricordate che, 
anche se l’iterruttore funziona normalmente, ispe¬ 
zionare di tanto in tanto i suoi contatti e pulirli 
con un po’ di tetracloruro di carbonio, come il¬ 
lustrato in figura 1, metterà al sicuro da molti in¬ 
convenienti e permetterà di esser certi del fun¬ 
zionamento deH’apparecchio. La figura 4 illustra 
vari circuiti per il trasferimento da un tipo al¬ 
l’altro di alimentazione. 

Frequente è anche il caso di rumori. prodotti 
dai controlli di volume. Per evitarli è buona 
norma pulire le parti in questione di tanto in 
tanto con un buon lubrificante detergente. Non 
c’è che da farne scorrere una goccia o due 
lungo l’albero, come in figura 2, facendo con¬ 
temporaneamente girare l’albero avanti e indietro 
per aiutare l’azione del lubrificante. 

Qualche volta collegamenti rotti o in cattive 
condizioni all’antenna danno luogo a disturbi 
che vengono normalmente attribuiti a sezioni del 
circuito completamente innocenti: i voltaggi e la 
corrente si riveleranno esatti in ogni punto del 
circuito, tutti gli elementi appariranno in ottime 
condizioni, eppure nessun segnale verrà fuori 
dall’altoparlante. I piccoli apparecchi personali, 
con il coperchio da sollevare al momento dell’uso, 
sono i più soggetti a questo disturbo. General¬ 
mente, infatti, in questi apparecchi l’antenna è 
montata sul rovescio del coperchio stesso, die¬ 
tro una sottile piastrina, ed i suoi fili sono sai- 
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Fig. 5. - Due circuiti dei filamenti di tipo più 
moderno. Notate Vuso estensivo di resistenze in 
shunt per impedire che le valvole debbano bruciare 



Fig. 6. - Schema di massima dello stadio di uscita 
di una portatile usante una valvola (3Q4) per il 
funzionamento sulle batterie ed un’altra (5085) 
per il funzionamento sulla rete. 

dati a due esili strisce di metallo flessibile che 
si prolungano giù fino a giungere al telaio. A 
furia di aprire e chiudere il coperchio, queste 
strisce si logorano, o, con Tandar del tempo, 
le connessioni saldate si rompono neH’interno 
del coperchio e Tapparecchio diviene di un tratto 
muto o rumoroso. 

Risaldare una connessione interrotta non è co¬ 
sa che preoccupi nessuno, ma la rottura di una 
di queste strisce flessibili richiede talvolta un 
bel po’ di immaginazione, quando non si ha a 
portata di mano un ricambio. In tale eventualità 
tenete presente che un pezzetto di conduttore a 
treccia può tornare utilissimo per una ripara¬ 
zione di emergenza. 

In alcuni apparecchi le cerniere stesse del co¬ 
perchio servono come collegamento tra Fan- 
tenna ed il primo stadio. In questo caso è natu¬ 
rale che una cerniera difettosa possa essere la 
causa del cattivo funzionamento del ricevitore. 

LE VALVOLE 

Difetti nelle valvole costituiscono un’alta per¬ 
centuale degli inconvenienti degli apparecchi 
portatili, assai maggiore di quanto accada con 
gli apparecchi normali. Per colpa delie scosse 
e degli urti che questi ■ apparecchi sono soggetti 
a subire, i loro involucri sovente si rompono, 
causando un’operazione intermittente o il man¬ 
cato funzionamento. In questo caso, come nel caso 


di rottura dei filamenti, è necessario procedere 
alla sostituzione, che va effettuata con un po’ 
più di cura del solito. 

Una carica, infatti, può essere presente al mo¬ 
mento del cambio in uno dei condensatori di fil¬ 
tro, causando la bruciatura della valvola nuova c 
di una delle altre. 

La condizione nella quale si verifica questo 
inconveniente è raffigurata nello schema di fi¬ 
gura 5; qui Finterruttore della resistenza in 
shunt RI provoca un indebito aumento della cor¬ 
rente e di conseguenza il bruciarsi dei filamenti 
della V2. Inserire l’apparecchio sulla linea di 
alimentazione provoca una carica maggiore del 
Rcrmale del condensatore C-1 a causa del cir¬ 
cuito aperto e questa carica permane, per man¬ 
canza di un perccxrso attraverso il quale/ si 
possa disperdere. L’istallazione di una nuova 
estensivo di resistenze di shunt dei filamenti 
cosicché l’eccessiva carica di CI può scaricarsi 
attraverso questo, provocando la fusione dei fi¬ 
lamenti di qualche valvola. Questo inconveniente 
non si verifica adesso con la frequenza con la 
quale si verificava in passato, prima dell’uso 
estensivo di resistenze di shount dei filamenti 
propriamente disposte, ma è pur sempre saggia 
precauzione il togliere le valvole e cortocircui¬ 
tare i condensatori di filtro prima di cambiarne 
una in un apparecchio con il quale non si abbia 
troppa familiarità. 

Un’altra causa del bruciarsi delle valvole è da 
ricercare nel valore della resistenza in serie 
(R2 in figura 5). Il surriscaldarsi di questa re¬ 
sistenza ne riduce il valore ohmico, provocando 
un aumento nel flusso della corrente nel circuito 
dei filamenti. Naturalmente ciò accade soltanto 
quando la resistenza è del tipo a carbone. 

La figura 6 illustra alcuni dei circuiti di ali¬ 
mentazione dei filamenti usati negli apparecchi 
portatili. Notate Fuso di shunt di protezione per 
mantenere costante il flusso della corrente e per 
proteggere le valvole dagli effetti di bruciature 
improvvise. E’ buona idea studiare con attenzio¬ 
ne sullo schema elettrico del proprio apparecchio 
questo circuito, in modo da essere in grado 
di identificare prontamente i disturbi che vi si 
verificassero. 

Nella ricerca della causa di un cattivo funzio¬ 
namento di un ricevitore portatile è sempre con¬ 
sigliabile controllare il potenziale attraverso i 
filamenti allo zoccolo delle singole valvole. Usate 
per questa operazione un v.t.v.m. (voltmetro a 
valvola), poiché questi voltaggi sono normal¬ 
mente bassi, e state attenti al punto preciso nel 
quale fate contatto con la punta esploratrice 
nell’effettuare la misurazione. Una buona idea 
a questo proposito è quella di fasciare la punta 
esploratrice, fin quasi alla sua estremità, con 
nastro isolante in plastica di spessore minimo 
allo scopo di evitare nel corso della prova di 
mettere in corto circuito qualche altro elemento, 
mentre ci diamo da fare intorno al sovraffollato 
rovescio del telaio, provocando così nuovi danni 
durante la ricerca di quello preesistente. 

Se le resistenze in serie e in shunt sulla linea 
dei filamenti seno del tipo piatto (la cosa è 
tutt’altro che rara negli apparecchi di tipo meno 
recente) e sono montati lateralmente al telaio, 
guardate che non esistano cortocircuiti tra l’in¬ 
volucro di metallo ed i terminali. 

Mentre la tendenza comune dei fabbricanti di 
questi apparecchi è favorevole ad una stessa val¬ 
vola di uscita per il funzionamento sulle bat¬ 
terie e sulla rete, sono ancora in commercio 
alcuni ricevitori nei quali una valvola a 3 volt 
è usata per Falimentazicne a batterie ed una 






































a 50 per ralimentazione in alternata. Uno sche¬ 
ma parziale di questi circuiti è illustrato in 
figura 7; esso permette di notare come il trasfor¬ 
matore di uscita è collegato per fornire ad ogni 
valvola la impedenza di carico adatta. In casi 
simili, se Tappare echio funziona con un tipo di 
alimentazione e non con un altro, è bene comin¬ 
ciare a dare un’occhiata a questo stadio di uscita, 
che può essere il responsabile di quanto accade. 

Un colpevole di difetti che fanno grattar la 
testa al ricevitore in tutti i ricevitori e special- 
mente nelle supereterodine, è la valvola oscu¬ 
latrice. Posta nel prova valvole, si dimostra in 
buone condizioni, ma nelTapparecchio si rifiuta 
di oscillare, nonostante che in perfette condi¬ 
zioni risultino tutti gli altri componenti e tutti 
i collegamenti. Un v.t.v.m. posto attraverso la 
resistenza di griglia delToscillatore, però, mostra 
rapidamente se Toscillazione avviene o no: il va¬ 
lore del voltaggio, misurato in questo punto, 
deve essere di 8 o 10 volt negativi rispetto alla 
terra. 

Inserire una nuova valvola osculatrice rimedia 
il difetto, ma non bisogna accontentarsi di questa 
sostituzione. Il reale disturbo può essere causato 
da un cambiamento del valore della resistenza di 
griglia, RI in figura 8, o del condensatore di ac¬ 
coppiamento. In questo caso la nuova valvola 
può funzionare bene fino a quando è nuova ma 
questa condizione durerà ben poco e voi, se avrete 
eseguito da voi stessi la sostituzione, senza curarvi 
di altro, vi troverete ad imprecare ingiustamente 
contro il fornitore, che accuserete di aver ven¬ 
duto una valvola già usata o comunque difet¬ 
tosa. Inoltre, se la valvola oscilla sulla rete do¬ 
mestica, ma si rifiuta di farlo sulle batterie, 
ciò può significare che le batterie sono ormai 
deboli. E’ anzi buona norma a questo proposito, 
ogni volta che si deve procedere a)la ricerca 
della causa di un disturbo, verificare ]e sorgenti 
di alimentazione, prima di procedere a controlli 
degli stadi del circuito. 

Negli apparecchi che usano raddrizzatori al 
selenio, occorre verificare questi elementi, usan^ 
do allo scopo un ohmetro ad alta resistenza. 
Se l’unità è efficiente, il rapporto tra Tencrata e 
Tuscita dovrebbe essere alTincirca di 5 a 1 
al minimo. 

Le oscillazioni sono un problema nei piccoli 
apparecchi, specialmente se il montaggio del 
circuito è molto compatto. Sovente la causa 
del disturbo è un condensatore aperto sulla li¬ 
nea dei filamenti, così come la colpa può essere 
delle batterie troppo deboli. Proprio a queste 
anzi dovrebbe essere rivolta in primo luogo l’at¬ 
tenzione. 

Causa la compattezza del montaggio il guaio 
può derivare anche dal logorio del rivestimento 
dei fili, o, se il telalo è in due parti, da un’alta 
resistenza o da un collegamento a massa aperto 
tra le due sezioni del telaio. La rottura del 
piedino della griglia-schermo nello zoccolo di 
una valvola del tipo a spillo, avvenuta proba¬ 
bilmente nell’atto stesso nel quale la valvola 
venne istallata, è un classico esempio di causa 
di oscillazione intermittente difficilmente identi¬ 
ficabile. Un’altra causa può essere la rottura di 
una spira delTantenna, se l’apparecchio è munito 
di antenna a spirale, o una connessione ad alta 
resistenza di uno dei capi delTantenna stessa. 

Quando Tapparecqhio non funziona affatto, 
Tidentificazione del difetto non è un problema 
difficile. I mal di testa vengono generalmente 
quando il funzionamento è intermittente. Spes¬ 
sissimo ciò è dovuto a cortocircuiti intermittenti 
provocati dalla compattezza del montaggio. Pren- 





Fig. 7. - Oscillatore convertitore tipico. La man¬ 
canza di oscillazione può essere dovuta ad una 
variazione dei valori di RI e di Cl. 


dete la precauzione*" di garantire alTinterno Tiso- 
lamento della piastra inferiore del telaio con 
nastro o cartone sottile, tagliato nella forma 
occorrente, se volete eliminare questa fonte di 
guai. Alcune volte lo smuovere leggermente con 
una asticella di legno, o con lo speciale utensile 
isolato per gli allineamenti, tutte le parti e tut¬ 
ti i collegamenti (naturalmente quando l’appa¬ 
recchio è acceso e sintonizzato) riesce a rivelare 
rapidamente la causa dell’intermittenza, così co¬ 
me una pressione contro una delle unità di un 
telaio a due sezioni è generalmente sufficiente a 
rivelare l’esistenza di un cortocircuito invisibile 
tra le due unità. Anche i difetti dello stadio 
oscillatore, dei quali ci siamo già occupati, pos¬ 
sono essere causa di un funzionamento inter- 
termittente. 

Normalmente i procedimenti che si applicano a 
tutti gli apparechi comuni vanno bene anche 
per i ricevitori portatili e correggere ed identi¬ 
ficare i difetti normali non presenta particolari 
difficoltà. Un problema più complesso sorge in¬ 
vece nella sostituzione delle parti, poiché per 
la maggior parte gli apparecchi di minor mole 
e di maggior compattezza usano alcune piccole 
parti per le quali è impossibile trovare il so¬ 
stituto senza rivolgersi al fabbricante, mentre i 
rivenditori sono qualche volta sprovvisti di que¬ 
sti ricambi, non giudicando conveniente assi¬ 
curarseli in considerazione del capitale che do¬ 
vrebbero tenere immobilizzato per avere la se¬ 
rie completa e delle scarse possibilità di averne 
bisogno. C’è ima cosa sola da fare: acquistare 
apparecchi di marche note, e comunque ^si- 
curarsi, prima dell’acquisto, che il commercian¬ 
te dal quale comperate l’apparecchio abbia, o sia 
in grado di procurarsi rapidamente, qualsi^i ri¬ 
cambio possa essere necessario, tanto più che 
non è sempre possibile rivolgersi al fabbricante 
al momento del biso^o, essendo per lo più 
questi apparecchi fabricati all’estero. 

L’allineamento dei ricevitori portatili si ef¬ 
fettua presso a poco come quello di tutti gli 
altri. Quando il circuito prevede un trimmer 
di antenna, questo è generalmente accessibile 
dal retro dell’apparecchio. Se un’antenna esterna 
è usata — e ricordate che per avere un buon 
segnale nel^e zone lontane dalle trasmissioni 
una antenna esterna. è necessaria, antenna che 
può essere costituita da tre metri del normale 
filo da antenna, da collegare al pezzetto di filo 
che normalmente vien lasciato sporgere dalTan- 
’ tenna interna a spirale — regolate questo trimmer 
in modo da avere il massimo segnale intorno ai 
1400 kc. 

In alcuni casi il trimmer di antenna deve es¬ 
sere regolato prinia di porre il telaio nella 
scatola, ma di solito una picqpla apertura è 
prevista per permettere l’accesso à questa ca¬ 
pacitanza variabile. 
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LE RADIO PER AUTO SONO DIFFERENTI 



I ricevitori montati sulle automobili differi¬ 
scono sotto più di un aspetto da quelli do¬ 
mestici. Sono compattissimi, completamente 
schermati ed operano attraverso un alimentatore 
che incorpora un vibratore sulla batteria da 6 o 12 
volts dell’auto. Come regola generale è assai più 
difficile giungere al telaio per eseguire una ri¬ 
parazione o sostituire una valvola. Di conse¬ 
guenza la manutenzione di questi apparecchi è 
al di là delle normali possibilità di un dilettante, 
per quanto chi sia dotato di una mediocre espe¬ 
rienza possa arrivare a eseguire certi controlli e 
provvedere ad alcuni inconvenienti. 

Le illustrazioni ohe seguiranno, mostreranno 
come possono essere corretti in caso di emer¬ 
genza alcuni difetti del telaio e dell’antenna. La 
foto n. 1 mostra una valvola raddrizzatrice, che 
trova largo impiego nelle radio per auto: una 
OZ4. Questa o l’altra qualsiasi raddrizzatrice a 
gas impiegata nell’apparecchio, deve essere la 
prima ad essere controllata, allorché si nota che 
i segnali sono deboli fino a quando il motore 
dell’auto non ha raggiunto un regime piuttosto 
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elevato. Se non è in condizioni buone, i segni 
della sua decadenza sono rivelati dal fatto che 
funziona assai meglio quando il voltaggio della 
batteria si eleva per effetti dell’alto regime del 
motore. 

Un’altra causa dello scarso rendimento dello 
apparecchio della vostra radio può esser data 
dalla corrosione della linguetta che collega il filo 
di discesa dell’antenna alla frusta verticale. 
Chiunque può togliere l’isolamento e pulire tutto 
il sistema di montaggio di questa linguetta, dadi 
e riparelle, con tela smeriglio, come illustrato 
nella foto n. 2. Prima di rimontare, osservate 
che non siano rotti i tubetti isolanti. 

Se il piccolo manicotto mostrato dalla foto 3 
è rotto e non viene immediatamente sostituito, 
permetterà all’antenna di mettersi a massa sul 
telaio e Tapparecchio cesserà di funzionare o fun¬ 
zionerà ad intermittenze. La foto n. 4, invece, il¬ 
lustra un contatto difettoso del manicotto della 
valvola che collega antenna ed apparecchio. Que¬ 
st’inconveniente è causa di rumori di disturbo 
noiosi e di funzionamento intermittente. Per cor- 
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reggerlo, allungate un po’ la molla con un paio 
di pinze, in modo da provocare una tensione 
maggiore. 

Quando è necessario rimuovere la radio dal- 
lauto, tempo e denaro saranno risparmiati riav- 
yitando, senza stringerli, dadi e riparelle sui 
bulloni del telaio deirapparecchio, come illu¬ 
strato nella foto 5. Gli altri dadi e le altre viti 
potranno esser riposti per la medesima ragione 
in una scatola. Perderne uno può causare delle' 
noie, non trovandosi sempre facilmente un sosti¬ 
tuto adatto. 

La foto n. 6 illustra un passo molto importante 
quando si tratta di togliere l’altoparlante dal- 
1 involucro. Accertatevi di conoscere esattamente 
la precisa seguenza da osservare nel collegare i 
fili, prima di staccarne uno solo. Fissate a cia¬ 
scuno un cartellino per l’identificazione, o fatevi 
dei nodi che servano al riconoscimento e fate 
con una matita dei segni corrisponenti suH’al- 
toparlante: solo cosi potrete essere in seguito 
sicuri di aver rifatto i collegamenti come erano 
originariamente. Punti fatti con vernice di diversi 
colori sui fili e sull’altoparlante servono altrettan¬ 
to bene. Se dovete saldare alcuni giunti, curate 




che ognuno risulti meccanicamente ed elettrica¬ 
mente sicuro, poiché le radio poste sulle auto, 
nonostante tutte le precauzioni, sono soggette a 
vibrazioni e scosse sconosciute dagli altri ap¬ 
parecchi. 

Una volta che l’altoparlante sia stato tolto, per 
una ragione od un’altra, dal suo involucro è 
buona norma dargli una bella pulita con la 
spazzola di un piccolo aspirapolvere. Verrà così 
asportata la polvere che vi si è raccolta durante 
la marcia del veicolo, evitando possibilità di in¬ 
convenienti futuri (vedi feto 7). L’occasione è 
propizia anche per verificare le viti della scala 
parlante e tutti gli altri bulloncini, che possono 
aver bisogno di essere meglio serrati. Occorre 
operare con la cura necessaria a ncn arrecar 
danni all’altoparlante, però,. 

Se la guarnizione di caucciù sulla quale l’alto¬ 
parlante è montato per ridurre le vibrazioni mo¬ 
stra segni di staccarsi, cementatela di nuovo al 
suo pesto, come indica la foto 8, con cemento al 
caucciù, prima di rimettere l’altoparlante a posto. 
Qualora fosse in cattive condizioni, sostituitela 
con una nuova. 

Causa il compatto montaggio di questi appa- 
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recchi. le varie parti impiegate nei circuiti si 
trovano vicinssime le une alle altre, una volta 
che il montaggio sia stato eseguito. Dei rumori 
simili al risuonare di un campanello, e di un 
certo timbro, sono spesso provocati dai supporti 
o dal telaio dell’altoparlante, che urtano contro 
l’involucro metallico di una valvola o di un con¬ 
densatore e vibrano alla stessa frequenza della 
rota ricevuta. Con il porre tra le parti nastro 
adesivo (vedi foto 9) si prowederà una barriera 
e si arresteranno questi rumori. Gli involucri 
che schermano le valvole e qualsiasi altra parte 
soggetta a vibrazione non debbono far contatti 
e le loro viti di montaggio debbono essere ben 
serrate. Occorre curare anche che tutte le valvole 
siano bene inserite nei rispettivi zoccoli. 

Un rumore costante, simili a quello di^ un ci¬ 
calino, che provenga dal vibratore dell’alimenta- 
tòre può esser sovente assai ridotto in volume 
assicurando un miglior contatto tra l’involucro 
metallico del vibratore e i morsetti, o linguette 
di contatto, del supporto. Passare il punto di 
contatto sull’involucro del vibratore con un po’ 
di tela smeriglio, come mostrato nella foto 10, e 
piegare leggermente le linguette di contatto per 



provvedere una presa più salda si tradurrà in 
una migliore recezione, non disturbata dal ru¬ 
more suddetto. 

I clips, o morsette, di contatto sul telaio della 
radio, come indicato in figura 11, non possono 
adempiere alla funzione cui sono destinati, quel¬ 
la di ridurre i rumori dovuti alle radiazioni del 
sistema di accensione, se sono lenti. Accertatevi 
che stabiliscano un contatto perfetto, aggiustan¬ 
doli con un paio di pinze. 

Un altro tipo di questi contatti è illustrato in 
figura 12. In questo caso sono fissati a pezzi di 
treccia di filo metallico sottile, saldati al telaio 
e sono facilmente serrati airinvolucro nel punto 
nel quale debbono fare contatto. Se è necessario, 
serrateli con un paio di pinze, come la foto lascia 
vedere. 

Se non avete una esperienza tale da sentirvi 
sicuri del fatto vostro, non mettete le mani nel 
circuito di questi apparecchi e limitatevi alle 
.^empiici operazioni soprajdescritte, servendovi 
per ogni altra occorrenza dell’opera di uno spe¬ 
cialista di completa fiducia. 
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Un Radio 
Telefono 


m America 


Fig. 1. - Veduta anteriore e posteriore del radio- 
telefono operante sui due metri. Ricordate che in 
Italia non vengono ancora concesse autorizza¬ 
zioni sulle trasmissioni portatili e che in ogni 
caso le autorizzazioni vengono concesse solo a 
scopo sperimentale e non per stabilire sistemi di 
comunicazione. 

_ NOTA DEI MATERIALI 


RI - 10.000 ohm, 1 w. 

R2 - 1 megaohm, 14 w. 

R3 - 560 ohm, w. 

Cl, C2 - 25/25 mfd. 

C3, C4 - 50 mmfd. mica o ceramica. 

C5, C6 - 0,006 mfd, mica. 

C7 - 10 mfd, 90 volt elettrolitico. 

TI - Trasformatore microfono a pastiglia di carbone 
unica griglia (UTC”Ouncer 0-1 o equivalente). 
T2 - Trasformatore placca-alimentazione (ITC ’’Oun- 
cer’’ 0-9 o equivalente). 

Mie - Microfono a carbone. 

Cuffia - Cuffie magnetiche ad alta impedenza. 
lAFl, I.AF2 - Impedenze alta frequenza (vedi testo). 
LI, L2 - Sette spire di filo n. 14, spaziate in modo 
da occupare 3 mm. di diametro di 0,6 mm. 
Due spire come link per accoppiamento antenna 
per LI ed una singola spira come link per L2. 

51 - Interruttore a pulsante bipolare a due vie con 

contatti aggiunti. 

52 - Interruttore a slitta bipolare a due vie. 

VI - Valvola ghianda 958A. 

V2 - Valvola ghianda 958A. 

V3 - Valvola 3A4. 


ella costruzione di una sta¬ 
zione radiotrasmittente por¬ 
tatile ci sono alcune diffi¬ 
coltà da superare che non si 
incontrano negli apparecchi or¬ 
dinari e queste difficoltà sono 
ancora maggiori quando si tratta 
di costruire un apparecchio del 
genere in considerazione delle 
minime dimensioni che esso de¬ 
ve avere, e che pongono duri 
problemi di natura meccanica. 

Gli ostacoli più notevoli al 
buon funzionamento sono prin¬ 
cipalmente tre: 

1) Uantenna. — Naturalmen¬ 
te l’antenna deve ergersi lad¬ 
dove voi siete e raramente acca¬ 
de che vi troviate in un -luogo 
che si presti alla sua erezione. 

2) La bassa potenza disponi- 

llllllllllllllll bile. — L’energia erogabile dalle 

_ batterie a secco è enormemente 

bassa, nei confronti delle neces¬ 
sità di apparecchi del genere, 
e purtroppo non c’è maniera di rimediare e ìoi- 
sogna far di forza di virtù accontentandosi di 
quello che sia ha e sfruttandone le possibilità 
estreme. 

3) Le interferenze. — Normalmente sono pre¬ 
senti rumori e distrazioni di varia natura che 
rendono difficile l’operare gli apparecchi. 

Un compito difficile, se non addirittura impos¬ 
sibile, è tradurre in cifre le possibilità di un ap¬ 
parecchio del genere. Una affermazione che di¬ 
cesse qualcosa dovrebbe esprimere la distanza 
entro la quale questi radiotelefoni sono in gra¬ 
do di assicurare le comunicazioni, ma questo è 
impossibile, essendo tale dato relativo alle con¬ 
dizioni ambientali. Per spiegare la Cosa ci sono 
qui due estremi; 

a) la distanza massima tra due di queste uni¬ 
tà può raramente superare i due chilometri, e 
non sempre è possibile raggiungerla. Questo ac¬ 
cade in aperta campagna, tra due punti tra i 
quali non vi siano ostacoli, che siano, cioè, visi¬ 
bili ad occhio nudo. 

b) la distanza minima. Se prendiamo, per 
esempio, il caso di una unità racchiusa in una 
stanza schermata, la cui attenuazicne può essere 
di 100 db. o maggiore, la portata si riduce a zero. 

Naturalmente se lo scambio delle comunicazio¬ 
ni avviene tra un radiotelefono ed una stazione 
fissa, ben situata e bene attrezzata, la distanza 
massima può crescere fino a diverse miglia. 

Una valvola separata e componenti separati 
vengono generalmente usati per l’oscillatore e il 
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Fig. 2. - Schema elettrico completo del radiotelejono. In questo apparecchio di progettazione e 
costruzione americana sono usati stadi separati per Voscillazione e la ricezione, mentre è usato 
uno stadio comune per la bassa frequenza. 


rivelatore, piuttosto che servirsi di uno stadio 
comune, cambiando secondo la necessità le con¬ 
dizioni di operazione, per quanto vi siano unità, 
chiamate « transricevitori », che usano una so¬ 
la valvola per entrambi gli scopi. 

Le ragioni per le quali si preferisce scartare 
questa soluzione in favore della separazione de¬ 
gli stadi sono due: 

1) I transricevitori, quando lavorano insieme 
ad una unità similare, hanno il vizio di andare 
un po’ alla deriva attraverso la gamma. Questo 
accade come conseguenza della continua risin¬ 
tonizzazione di ogni unità, essendo la frequenza 
della trasmissione diversa da quella della ricezio¬ 
ne per un singolo aggiustamento della sintonia. 

2) L’uso di stadi separati permette al trasmet¬ 
titore di venire « individuato » su di una banda 
di una particolare frequenza e consente di man¬ 
tenere una completa indipendenza dal ricevito¬ 
re. Inoltre il ricevitore può essere sintonizzato 
con questa o quella stazione senza disturbare il 
trasmettitore. 

Nel modello qui presentato è stato usato un 
pulsante ^ parla-ascolta »; un interruttore tripo¬ 
lare a due posizioni a slitta avrebbe funzionato 
meglio del punto di vista elettrico, è vero, ma 
la sua manovra sarebbe stata assai meno comoda. 


Il trasmettitore 

La sezione ad alta frequenza del trasmettitore 
usa una valvola a ghianda 958-A in un circuito 
oscillante ad auto-eccitazione. Il condensatore di 
sintonia dell’oscillatore è regolabile dall’esterno 
attraverso una piccola apertura nell’involucro. 
Nella fotografia che mostra l’unità racchiusa nel¬ 
la sua scatola, ma senza il pannello posteriore, il 
circuito oscillatore può esser visto nell’angolo in 
alto a destra, mentre a sinistra c’è la valvola 
osculatrice. Benché sia stato impiegato un oscil¬ 
latore modulato, la stabilità del trasmettitore 
è sufficiente per la ricezione con la maggior par¬ 
te delle supereterodine. 

La modulatrice è una 3A4, che serve come sta¬ 
dio comune di bassa frequenza sia per il tra¬ 
smettitore che per il ricevitore. Una buona po¬ 
tenza di uscita è ottenuta in virtù del microfono 
a bottone unico e del trasformatore microfonico 
come eccitazione per la valvola, mentre il vol¬ 
taggio occorrente è fornito al microfono dalla 
batteria « A ». 

Anche le cuffie si raddoppiano come reattore 
del modulatore, quando l’apparecchio è in con¬ 
dizione di trasmettere. Ciò risparmio un reatto¬ 
re di placca. 

Il bias per lo stadio di bassa frequenza, la 3A4, 
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è ottenuto con il voltaggio sviluppantesi attra¬ 
verso una resistenza posta in serie alla sorgen¬ 
te del « B ». Questo sistema può apparire a pri¬ 
ma vista un’eresia, perché fa pensare a uno 
sperpero della preziosa tensione del « B », ma 
ha un grande vantaggio: allorché il voltaggio 
della sorgente del c B » cade, anche il voltaggio 
negativo sulla griglia della 3A4 cade, e questo 
naturalmente, riproporziona l’uscita. Nello stesso 
tempo elimina la necessità di una batteria «C». 


Il ricevitore 

Una seconda valvola a ghianda tipo 958-A è 
usata come rivelatore a super reazione nel rice¬ 
vitore. Un singolo stadio, di amplificazione in 
bassa frequenza segue il rivelatore, fornendo al¬ 
le cuffie un segnale sufficiente ad assicurare un 
discreto volume. Questo stadio di bassa frequen¬ 
za è costituito dalla 3A4, della quale abbiamo in 
precedenza parlato. La quantità di radiazione dal 
rivelatore non è eccesiva, ma esiste, come con 
tutti i ricevitori a reazione. 


Costruzione meccanica 

L’involucro è fatto di alluminio. Le sue di¬ 
mensioni sono cm. 26 di lunghezza, 7,5 di lar¬ 
ghezza e 4 di profondità. Quattro piccole men¬ 
sole sono necessarie per montare i due condensa- 
tori di sintonia, la valvola di bassa frequenza 
e formare un divisorio per lo spazio assegnato 
alle batterie. 

I condensatori di sintonia del ricevitore e di 
aggiustaggio della frequenza del trasmettitore 
CI e C2, sono del tipo APC. Tutti, eccetto un 
rotore ed uno statore sono stati tolti da cia¬ 
scuna sezione. Una isolata porzione dell’albero è 
modificata per adattarsi saldamente sulla vite 
esagonale sull’albero del condensatore. 

Guardando la fotografia del retro dell’appa- 
recchio, possiamo vedere che l’oscillatore del tra¬ 
smettitore è in alto, mentre il rivelatore del ri¬ 
cevitore è in basso, a destra, proprio sopra il 
divisorio delle batterie. Il commutatore « parla- 
ascolta » è tra il ricevitore e la sezione delle 
batterie. Lo stadio comune di bassa frequenza 
è a sinistra del ricevitore e sotto di lui si trova 
l’interruttore dell’alimentazione. I trasformatori 
microfonico e di bassa frequenza sono racchiusi 
in un unico involucro. La particolare unità usa¬ 
ta nel prototipo è stata trovata tra i residuati 
di guerra, ma nulla vieta di sostituirla con altre 
più comunemente reperibili. Per il trasforma¬ 
tore microfonico, ad esempio, un UTC « Ouncer » 
0-1 e per l’altro, usato come trasformatore di ac¬ 
coppiamento nella bassa frequenza, un UTC 
« Ouncer » 0-9 servono benissimo. 

Anche l’antenna è stata trovata tra i residuati 
bellici e non sappiamo dire a cosa in origine ser¬ 
visse, la sua lunghezza è di 45 centimetri, ma 
un miglior risultato si otterrebbe portandola a 
47,5. Una antenna interna per televisore, del no¬ 
to tipo « a orecchie di coniglio * può prestare 
benissimo i suoi elementi. 

Le batterie per l’alimentazione della placca e 
delle griglie sono a 67,5 volt, mentre una sola 
piletta da 1,5 volts serve per i filamenti. Le con¬ 
nessioni della batteria « A » rendono possibile la 
misurazione del voltaggio erogato, senza che si 
debba togliere il pannello posteriore dell’involu¬ 
cro. La vite della batteria « B » è molto mag- 


Fig. 3. - Veduta 
frontale e late¬ 
rale del radio- 
telefono.^ L’an¬ 
tenna usata era 
un residuo bel¬ 
lico, ma può es¬ 
sere vantaggio¬ 
samente sosti¬ 
tuita da un ele¬ 
mento di anten¬ 
na interna per 
televisore del ti¬ 
po a ’^orecchia 
di coniglio”. An¬ 
che un elemento 
di antenna per 
radio di auto, 
purché di circa 
47,5 cm. di lun¬ 
ghezza, può ser¬ 
vire allo scopo. 
Notate la posi¬ 
zione del pul¬ 
sante delVinter- 
ruttore parla- 
ascolta che per¬ 
mette il rapido 
passaggio dalla 
ricezione alla 
trasmissione e 
viceversa. 



giore di quella della batteria « A », che va so¬ 
stituita piuttosto frequentemente. 

L’interruttore a pulsante « parla-ascolta » è 
stato fatto con un ordinario interruttore bipola¬ 
re a due vie. E’ stato, però, necessario aggiunger¬ 
gli due contatti supplementari, come del resto 
lo schema elettrico indica. 

Le impedenze di alta frequenza sono fatte con 
filo n. 32 smaltato, avvolto su di un tondino di 
materiale isolante di 3 cm. di lunghezza e 3 
mm. di diametro. Il fatto che esse abbiano o no 
una induttanza sufficiente può essere verificato 
quando le unità sono in operazione: il toccare 
l’estremità « fredda » delle impedenze con un di¬ 
to non dovrebbe avere alcun effetto sulla rea¬ 
zione del rivelatore, come non dovrebbe avere 
effetto sull’oscillatore nel corso dell’oscillazione. 

Un trasformatore per transricevitori della mi¬ 
sura desiderata non è stato possibile trovarlo, 
durante la costruzione del prototipo, cosicché le 
due unità sono collegate nella maniera indicata 
nello schema. Se qualcuno dei realizzatori trovas¬ 
se una unità adatta, potrà semplificare notevol¬ 
mente il circuito. 

Nel chiudere, dobbiamo annotare che da noi, 
purtroppo, non vengono ancora concesse licen¬ 
ze, neppure a scopo sperimentale, per apparecchi 
portatili trasmittenti, e di conseguenza questo 
apparecchio non può essere usato praticamente. 
Lo abbiamo descritto per soddisfare la curiosità 
dei nostri lettori, che ci chiedevano un nuovo 
esemplare, dopo quello pubblicato quattro anni 
or sono su il SISTEMA A. 

















Questo ricevitore, montato su 
di un modello di 75 centimetri e 
munito di un'antenna di 80 ha 
consentito di comandare a me¬ 
raviglia il modello stesso dalla 
distanza di oltre un chilometro 
e mezzo mediante una trasmit¬ 
tente di 3 watt di uscita. 


Riceviiore perfezionato 

per modelli 
navali 


M olti entusiasti modellisti, privi di un’esperien¬ 
za adeguata in materia di radio, costruiscono 
radio comandi dai quali si ripromettono 
ore ed ore di divertimento, che normalmente ven¬ 
gono poi frustrate e convertite in amare disil¬ 
lusioni dairinadeguatezza del materiale usato. 



E nulla fa rimaner peggio di un modello che non 
risponde al comando o che risponde solo per 
metà. A questo riguardo non ci sono vie di mezzo: 
o il complesso è della massima fiducia o il solo 
sentimento che desta è il desiderio di scaraventar 
tutto via, nonostante il tempo e la fatica che è 
costato. 

Le severe restrizioni di peso e di dimensioni 
sono gli ostacoli maggiori da superare, special- 
mente nel ricevitore. Valvole e batterie debbono 
essere del minor peso e del minore ingombro 
possibile i componenti debbono essere ridotti 
al massimo e tutti i relais di massa notevole 
debbono essere eliminati. Contemporaneamente il 
ricevitore deve essere sensibilissimo, e, come se 
ciò non bastasse, non deve risentire di variazioni 
anche forti nel voltaggio delle batterie. 

La costruzione di un trasmettitore in grado di 
dare l’affidamento necessario non è invece tanto 
difficile, perché peso e dimensioni hanno minore 
importanza e l’unità può essere studiata con l’e- 
laborazione necessaria a garantire il risultato. 

I ricevitori sono quasi tutti del tipo a super- 
reazione, ma si dividono in due categorie distinte: 
quelli che usano una valvola a gas e quelli che 
usano valvole di altro tipo. I primi adoperano 
valvole del tipo della RK61, mentre i secondi 
impiegano generalmente valvole miniatura ad 
1,5 volts. 

Ognuno dei tipi ha i propri vantaggi ed ì 
propri svantaggi. Una singola valvola a gas ga¬ 
rantirà, ad esempio, una sensibilità che può es¬ 
sere raggiunta solo da un complesso che prevede 
due o tre valvole a vuoto, e da ciò deriva logi¬ 
camente che i ricevitori che le valvole a gas 
impiegano richiedono un numero di componenti 
assai minore, con il risultato di presentare un 
notevolissimio risparmio in peso, spazio e^ con¬ 
sumo delle batterie. Contro questo vantaggio c’è 
la brevità della vita delle valvole a gas. Con 
una corrente di placca di 1 milliampère, quin¬ 
dici o venti ore sono il massimo di durata che da 
uno di questi tubi è possibile aspettare» ed anche 

Fig. 1. - Vista dalValto delVinterno del battello 
scoperto illustrante la disposizione delle varie 
parti del comando per ottener un massimo di 
rendimento e di semplicità di accesso a tutti i 
componenti. 
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Fig. 2. - Schema elettrico del ri¬ 
cevitore. Notate come i vantaggi 
offerti dalVuso di una valvola 
a gas come rivelatore siano sta¬ 
ti conservati, eliminando gli 
svantaggi e come da una cor¬ 
rente di meno di 0,4 milliampère 
del circuito di placca della RK61 
si ottenga una corrente di 5 mil¬ 
liampère per il -funzionamento 
del relay, che può essere quin¬ 
di di tipo resistente agli urti 
e esente dalle difficoltà di messa 
a punto dei tipi funzionanti con 
correnti minori. 


entro questo periodo così breve le caratteristiche 
elettriche della RK61 sono soggette a continue 
variazioni Ohe richiedono una continua regolazio¬ 
ne del ricevitore. 

Un ricevitore con valvole dure, invece, mentre 
normalmente è meno sensibile e incapace di im¬ 
pedire tanta economia di spazio e di peso, offre il 
vantaggio della possibilità di centinaia di ore di 
funzionamento, senza richiedere alcun ritocco. 

In tutti i ricevitori, siano essi dell’uno che del¬ 
l’altro tipo, si pensa generalmente che una dif¬ 
ferenza di un milliampère nella corrente di 
relay sia adeguata. In realtà, tuttavia, solo i più 
sensibii e meglio regolati dei relays riescono ad 
operare soddisfacentemente con una differenza 
di potenziale tanto piccola e relays siffatti sono 
sensibili a vibrazioni, scosse, particelle di pol¬ 
vere ed a qualsiasi altra minima influenza di- 
sturbatrice. In pratica, per offrire garanzie di 
funzionamento sicuro, un relay dovrebbe operare 
con un differenziale di corrente di almeno tre o 
quattro milliampère. 

Tutti questi fattori debbono essere considerati 
nel disegnare un ricevitore meritevole di fidu¬ 
cia. Quello qui descritto ed illustrato nel nostro 
schema e nelle nostre fotografie presenta una 
soluzione originale del problema, mirante ad 
unire i vantaggi di ambedue i tipi, eliminando 
fino al possibile gli inconvenienti. 

Mentre la valvola a gas RK61 è usata come ri¬ 
velatrice, essa viene fatta operare con una cor¬ 
rente di placca talmente bassa da prolungare la 
sua vita numerose volte. La durata di una val¬ 
vola a gas, infatti, dipende strettamente dalla 
corrente che deve trattare, e quando la corrente 
di placca si aggira intorno ad un valore inferiore 
a 0,53 milliampère, essa sale oltre ad un cen¬ 
tinaio di ore. 

Una valvola a gas usata come rivelatrice a 
super-reazione produce degli impulsi che scom¬ 
paiono alla ricezione di qualsiasi segnale di alta 
frequenza e Tampiezza di questi impulsi rimane 
costante, senza riguardo alle variazioni della 
corrente di placca, mentre la loro media di ripe¬ 
tizione aumenta con l’àumentare di questa cor¬ 
rente. 

Nel circuito illustrato, questi impulsi sono 
accoppiati capacitativamente ad un amplificato- 
rere, V2. dove sono amplificati, comparendo alla 
placca della V2 stessa come impulsi rettangolari 
di circa 20 volts di ampiezza. 

D’amplificatore essi sono applicati alla som¬ 
mità del divisore di voltaggio, R6 ed R7. ed il 
punto stesso nel quale l’applicazione avviene è 
inviato al diodo della V2, il quale assorbe gli 
impulsi e provoca lo svilupparsi di un potenziale 
negativo di 20 volts attraverso il divisore di vol¬ 
taggio. Una porzione di questo voltaggio, circa 
15 volts, è attinta dal divisore, filtrata e applicata 


alla griglia della valvola che comanda il relay, 
V3. Poiché i 15 volts negativi sono sufficienti a 
tagliar fuori la V3, il relay rimane aperto, men¬ 
tre l’intero ricevitore assorbe circa 0,4 milliam¬ 
père, quando nessun segnale è in arrivo. 

Alla ricezione del segnale il rivelatore cessa di 
generare i suoi impulsi, il potenziale negativo sul¬ 
la griglia della V3 scompare ed il relay si chiude 


NOTA DEI MATERIALI 

RI, R7 - 3,3 megaohm, Vz watt 
R2 - 100.000 ohm, potenziometro 
R3 - 10.000 ohm, ^ watt 
R4 - ^,8 megaohm, watt 
R5 - 220.000 ohm ^ watt 
R6 - 2,2 megaohm, tè watt 
CI - 1-10 mmfd, trimmer 

C2 - 0,1 mfd, 200 volt, condensatore in carta 
metallizzata 

C3, CO, C7 - 0,01 mfd, 200 volts, come C2 
C4 - 15 mmfd, mica 
C5 - 100 mmfd, mica 

RLl - relay subminiatura, bobina lOiOOO ohm, 
2,7 ma. (tipo usato Potter & Brumfield 
SM5LS) 

Li - 14 spire filo smaltato n. 22 su forma di 
10 mm. con nucleo mobile di sintonia av¬ 
volgimento nel senso delle lancette del- 
Torologio 

lAFl - impedenza alta frequenza 100 mhy 

SI - interruttore unipolare ad una via 

B1 - batteria « B », 67 tè volts 

B2 - batteria « A », 1,5 volt 

VI - valvola RK61 

V2 - valvola 1U5 

V3 - valvola 3V4 


con una corrente di placca di quasi 5 milliampère. 
Così una differenzazione della corrente di relay 
di cinque milliampère è costretta sopra una cor¬ 
rente normale di 0,4 milliampère! Una siffatta 
corrente rende possibile l’uso di relay piccoli, 
ermeticamente sigillati, del tipo da inserire e 
togliere in un apposito zoccolo. Questi relay sono 
rudi e non presentano problemi per quanto ri¬ 
guarda le scosse e l’aggiustamento. 

Così il ricevitore conserva la eccellente sensi¬ 
bilità della RK61, mentre elimina l’inconveniente 
della sua corta durata. Il solo svantaggio effet¬ 
tivo di questo apparecchio è l’assorbimento piut¬ 
tosto alto della corrente dei filamenti. Una sin¬ 
gola piletta da torcia elettrica servirà comunque 
per azionare il ricevitore per elcune ore, quando 
viene montato su di un modello di aereo. Su un 
modello di imbarcazione, o qualcosa del genere, 
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(3) 

Fig. 3-11 rice¬ 
vitore completo, 
montato su una 
base di Formica 
od altro mate¬ 
riale isolante di 
cm. 7,5x5, posta 
su di una scato¬ 
la di balsa alta 
4 centimetri. 


(4) 

Fig. 4. - Veduta del comando del motore azionato 
da un motore di 3 watt. Osservate lo schema 
illustrante il funzionamento a pagine seguente. 


due pile o più possono essere montate in paral¬ 
lelo, mentre una batteria da 67 V 2 volts è quasi 
infinita. 

Il ricevitore qui descritto è stato montato su 
di un motoscafo di 75 centimetri. Con un’anten¬ 
na di 80 centimetri ed un trasmettitore della 
potenza di 3 watt, operante sui 27.255 mega¬ 
cicli, risultati perfetti sono stati ottenuti ad un 
chilometro e mezzo di distanza, distanza alla 
quale il battello era completamente invisibile 
per l’operatore. 

L’apparecchio è costruito su di un telaio di 
formica od altro materiale plastico misurante 
cm. 7,5x5, posto su di una scatola di balsa di 
4 centimetri di profondità circa. Tre zoccoli a 
7 piedini servono per le due valvole a vuoto 
e per il relay. Gli inserti in materiale fenolico 
degli zoccoli sono stati tolti e gli involucri me¬ 
tallici cementati direttamente al telaio, elimi¬ 


nando così peso ed ingombro insieme 
. alle ferramenta altrimenti necessarie al 
montaggio. La RK61 è stata pressata in 
un largo anello di caucciù ed i suoi 
fili saldati direttamente al circuito. Tutti 
i fili che al ricevitore partono e arri¬ 
vano sono stati saldati ai piedini di un 
connettitore miniatura per permettere 
di togliere e mettere l’apparecchio nel 
modello senza difficoltà. 

La taratura del ricevitore è sempli¬ 
cissima. Prima di applicare la corrente 
all’apparecchio accertatevi che R2 sia 
regolato per offrire la più alta resistenza. 

La cosa è della massima importanza, 
poiché una corrente di placca ti;oppo 
elevata potrebbe danneggiare la RK61. 

Applicata la corrente, toccate con il 
probe di un voltmetro ad alta impe¬ 
denza od a valvola a vuoto l’estremità 
di placca di R2 e regolate la bobina 
ed il trimmer di antenna, in modo da 
ottenere il massimo voltaggio possibi¬ 
le. Una volta regolati antenna e bo¬ 
bina, diminuite gradatamente la re¬ 
sistenza di R2, fino a che il relay si 
apre. R2 deve essere regolata per of¬ 
frire il massimo di resistenza compa- 
^ tibile con la possibilità di aprirsi del 
relay, perché, come abbiamo già detto, 
quanto maggiore è la corrente di placca, 
tanto minore è la durata della valvola 
a gas e di conseguenza è conveniente 
darsi da fare per trovare il limite esatto. 
Durante la taratura, è bene tenere il 
trasmettitore lontano quanto più è pos¬ 
sibile. Ogni dieci o venti ore la resi¬ 
stenza di R2 va leggermente diminuita 
per permettere alla RK61 l’invio di un 
impulso sufficiente. 

Della stessa importanza del ricevitore, 
agli effetti del funzionamento del radio- 
* comando è il meccanismo di comando 

del timone, sia che si tratti di un mo¬ 
dello di aereo, sia che si tratti di un 
modello di imbarcazione. 

Di nuovo dobbiamo notare che i meccanismi 
generalmente in uso sono inadeguati. La maggior 
parte di loro sono difettosi nello scappamento, 
per il quale l’energia è fornita da molle o stri¬ 
sce di caucciù. Un dispositivo di scappamento si¬ 
mile a quello di un orologio è messo in moto dal 
relay del ricevitore, e lo stesso numero di im¬ 
pulsi che produce una virata a destra produce 
una curva a sinistra. Ma, se per combinazione 
l’operatore dimentica in che posizione lo scappa¬ 
mento si trova, o se il ricevitore manca di rice¬ 
vere un impulso, il disastro può accadere prima 
che sia possibile correre ai ripari. Così, la prima 
richiesta di qualsiasi meccanismo di controllo del 
timone è che sia auto-neutralizzantesi, che ritor¬ 
ni, cioè, automaticamente al neutro dopo l’esecu¬ 
zione di una manovra. 

Qualsiasi scappamento che sia azionato da molle 
o da bande di caucciù, inoltre, può permettere 
l'esecuzione solo di un numero limitato di rnano- 
vre, prima di perdere ogni capacità di agire, e 
ciò può ancora una volta portare ad un disa¬ 
stro, se l'operatore non è dotato di memoria ec¬ 
cellente o non segna una per una le evoluzioni del 
suo modello. Kd ecco che la seconda qualità che 
deve avere un meccanismo di comando a distan¬ 
za è la capacità di eseguire un numero di curve 
illimitato. 
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J'ig. 5 - Funzionamento del co¬ 
mando del timone nelle tre po¬ 
sizioni: "neutro”, ”in transito”, 
"virata a sinistra". Il comando 
a motore presenta innegabili 
vantaggi sui tipi a molla e ad 
elastico, che non garantiscono 
continuità di funzionamento e 
non hanno autoneutralizzazione, 
provocando cosi disastri conti¬ 
nui ad ogni dimenticanza del- 
Voperatore. 




Il meccanismo di controllo del timone da noi 
previsto è un dispositivo azionato da un motore 
e auto-neutralizzantesi. Un piccolo motore a tre 
volts mette in moto una camma di 4 centimetri 
di diametro attraverso un riduttore di giri di 
rapporto 256 : 1. Questa camma, oltre a fornire 
la potenza al timone, opera un piccolo interrut¬ 
tore che comanda la sequenza dell’operazione 
dell’unità. L’interruttore può trovarsi soltanto in 
una delle tre condizioni possibili. Sul rialzo 
della camma, solo i contatti del centro e su¬ 
periore sono chiusi. Sulla superficie della cam¬ 
ma tutti e tre i contatti sono chiusi mentre sul 
piatto della camma stessa solo il contatto cen¬ 
trale e quello inferiore lo sono. Il potere di 
azionare il motore è dato dal relay del ricevitore 
ai contatti in alto e al centro dell’interruttore. 
Se il realy è aperto (nessun segnale presente nel 
ricevitore) il motore farà girare la camma fino 
a quando la gobba apre i contatti al centro e in 
basso e di conseguenza il motore stesso arre¬ 
sterà la camma nella posizione neutra: di qui la 
neutralizzazione. Se una curva a destra deve 
esser fatta compiere al modello, l’ordine verrà 
trasmesso dal trasmettitore, il relay del ricevi¬ 
tore si chiuderà ed al motoré giungerà l’energia 
necessaria tramite il contatto superiore. Il mo¬ 
tore farà girare la camma fino a quando un 
piano apre i contatti al centro e in alto e di 
conseguenza il motore arresterà la camma nella 
posizione « virata a destra ». La camma rimar¬ 
rà in questa posizione fin quando il trasmettito¬ 
re sarà^ tenuto fermo, quindi si neutralizzerà 
automaticamente. Una virata a sinistra si ottiene 
semplicemente tenendo il trasmettitore spento 
quanto occorre per permettere al primo piano 
della camma di passare sotto i contatti dell’in¬ 
terruttore. Poiché la camma fa un giro completo 
ogni due secondi circa, il tempo non è critico ed 
occorre solo un po’ di pratica per ottenere la per¬ 
fezione. Naturalmente il trasmettitore da usare 
con questo ricevitore deve avere un comando a 
tasto. 


Se il motore, è lasciato correre senza carico, 
rinerzia porterà la camma oltre la gobba ed i 
piani. Un piccolo peizo di lamiera può essere fis¬ 
sato all’albero del motore per rallentarne l’azione 
agendo come un ventilatore: questo accorgimento, 
mentre limita la velocità, non influisce sensi¬ 
bilmente sulla potenza che il motore sviluppa. 

L’eccentrico può essere ricavato da un pezzo 
di acciaio tenero e la gobba può essere ottenu¬ 
ta saldando alla sua superficie un pezzo di ottone 
e portandolo poi a forma con la lima. Natural¬ 
mente occorre una saldatura alla fiamma od elet¬ 
trica. E’ questa l’unica parte, motore escluso, che 
non può essere fatta, con utensili a mano, per 
quanto, usando l’attenzione necessaria, sia pos¬ 
sìbile portarla con la lima alla forma voluta. 

Gli ingranaggi possono essere acquistati in 
qualsiasi negozio di materiali per modellisti. 
L’intero meccanismo pesa qualcosa meno di due 
etti e sviluppa una potenza più che sufficiente. 

n peso può essere ridotto sostituendo l’allu- 
minio all’acciaio per la camma. I contatti deU’in- 
terruttore possono essere recuperati da un vecchio 
relay e due pilette normali da torcia elettrica sono 
sufficienti ad azionare ad intermittenze l’unità 
per svariate ore, poiché il motore consuma solo 
500 milliampères a 3 volts. Il modello nel quale 
questo ricevitore è stato sperimentato usa una 
batteria di accumulatori da 6 volts per il motore 
che assicura la propulsione e per eliminare 
batterie addizionali, un piccolo reostato venne 
usato per far cadere a tre volts il voltaggio della 
batteria necessaria, onde utilizzarlo per il mo¬ 
tore del comando. 

Mentre questo non è il solo dispositivo di 
radiocomando che assicuri una ricezione ed una 
esecuzione perfetta dell’ordine, lo fa certamente 
assai meglio della maggior parte delle unità in 
commercio e, se realizzato con cura e pazienza, 
è capace di dare le massime soddisfazioni. 


PENSATE IN TEMPO AL 

Prima di partire per le vacanze, o meglio 
ancora, all’approssimarsi della buona stagione, 
fate eseguire dal vostro riparatore di fiducia un 
controllo generale al vostro apparecchio, facen¬ 
do esaminare valvole, batterie, collegamenti, ca¬ 
vetti ed indici della scala mobile e via dicendo. 
Non vi costerà molto, perché un radioriparatore 
bene attrezzato impiegherà pochissimo tempo a 
portare a termine l’operazione, e vi metterà al 
sicuro da spiacevoli sorprese. Fatevi dire se qual- 


VOSTRO APPARECCHIO 

che elemento richiede una sostituzione, e prov¬ 
vedete a questa tempestivamente, prima che il 
cattivo funzionamento di quella parte pro¬ 
vochi al circuito — come sovente avviene — dan¬ 
ni maggiori, e con l’occasione fate dare una pu¬ 
lita generale sia al telaio che all’involucro. An¬ 
che questa è una spesetta che rende. Vedere 
una portatile, anche se in buone condizioni di 
funzionamento, con una griglia corrosa e mac¬ 
chiata di ruggine, non è certo cosa che fa piacere! 
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Costruire un economico 



Signal Tracer 

I ndubbiamente il miglior sistema per identifi¬ 
care in qual punto un ricevitore ha bisogno 
dell’intervento del riparatore, è quello di in¬ 
seguire il segnale, passo per passo, stadio per 
stadio, in tutto il suo cammino attraverso il cir¬ 
cuito, fino ad individuare dove è che trova l’osta¬ 
colo dal quale è in tutto o in parte arrestato, o 
distorto. 

La cosa è tutt’altro che difficile, a condizione, 
s’intende, di avere l’apparecchiatura necessaria, 
o meglio, Tapparecchio che consente questa cac¬ 
cia, il « Signal Tracer ». Quando l’apparecchio vi 
informa che dall’ultimo punto nel quale avete 
avvertito la presenza del segnale, siete passati 
ad uno nel quale il segnale non è più accerta¬ 
bile, oppure presenta i difetti che hanno consi¬ 
gliato il vostro intervento, è evidente che nel 
mezzo tra quei due punti si trova lo stadio di¬ 
fettoso. In altre parole il vostro apparecchio vi 
permette di identificare rapidamente lo stadio 
difettoso e, in molti casi, proprio la parte nella 
quale l’inconveniente si verifica. Inoltre vi per¬ 
mette di ascoltare il segnale per tutto il suo 
cammino e di conseguenza di controllarne la 
qualità in tutti i punti nei quali la prova viene 
eseguita. 

Questo metodo, del resto, è quello seguito da 
tutti i profes.sionisti, e ciò basta a far capire 
l’utilità deH’apparecchio. 

E’ vero che l’acquisto di uno dei Signal Tracer 


Foto A - L'apparecchio completo, racchiuso nella 
sua scatola (vedi foto G per particolari del pan¬ 
nello anteriore). Foto B - L'apparecchio senza 
la scatola. 



ÙA 


Fig. 1. - Il telaio scatolifor- 
me di alluminio e il pannello 
anteriore di masonite sono 
fissati l'uno all'altro per mez¬ 
zo di viti. Fig. 2. - La scatola 
idi legno che racchiude il te- 
ilazo ed è chiusa sul davanti 
^dal pannello. 
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Foto C - Lo strumento in uso. Foto D-E- - Par¬ 
ticolari del probe nel quale è racchiusa la valvola 
rivelatrice, la 6C4, insieme con CI e RI. 

Fig. 3. - Lo schema elettrico del Signal-Tracer. 
Notate nelle figure 3A e 3B i particolari del 
probe e come la punta esploratrice è collegata 
alla griglia della 6C4 attraverso Cl, una capa¬ 
citanza ottenuta avvolgendo insieme le estremi¬ 
tà libere dei fili di collegamento. 


in commercio rappresenta una spesa che non 
tutti si sentono di affrontare, ma montarlo da 
sé ed usarlo è semplice, poiché in definitiva si 
tratta soltanto di un amplificatore in bassa fre¬ 
quenza nel quale è incorporato un alimentatore, 
ed un rivelatore non lineare, generalmente rac¬ 
chiuso neil’impugnatura di un’asticciola esplo¬ 
ratrice. 

L’unità qui descritta consiste di due stadi di 
amplificazione, impieganti uno una valvola 63H7 
ed una 6K6-GT. Il rivelatore non lineare, che è 
alleggiato in un corto tubo di bachelite, è colle¬ 
gato ad un pezzo di cavo a 3 conduttori uno dei 
cui fili è schermato. Due metri circa sono suffi¬ 
cienti per questo cavetto. 

Nel rivelatore è previsto l’impiego di una val¬ 
vola miniatura 6C4. AU’estremità del cavo è una 
spina a tre contatti. Il particolare circuito di que¬ 
sta sezione, grazie alla resistenza inserita tra gri¬ 
glia e catodo, reca un vantaggio considerevole 
airamplificazione del segnale. 

L’alimentazione prevede una 5Y3-GT/G in un 
circuito convenzionale con raggiunta delle capa- 
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Foto F - Telaio e pannello veduti dalValto con 
tutte le parti montate. Questa disposizione assi¬ 
cura la massima semplicità ai collegamenti ed 
è quindi consigliabile seguirla. 



JACK tMTERRUTT. ATTACCO ENTIUTA 
TONO AITDPARL MICROFONO ZOCCOLO 


I POURITJr 


Foto G - Il pannello anteriore con la griglia 
per Valtoparlante, ottenuta aprendo nella ma- 
sonite quattro file di fori da 10 mm. di diametro 
e tutti i comandi. Notate lo zoccolo a tre vie 
per la spina del probe. 


citanze CU e C12, che hanno lo scopo di elimi¬ 
nare quel rumori della linea dalla quale si at¬ 
tinge la corrente, che potrebbero comparire nel- 
Tapparecchio, dato il suo alto potere di amplifi¬ 
cazione. 

Le foto A, B, F, G, H, mostrano alcune vedute 


Foto H - La veduta del telaio dal basso mostra 
la nitidezza dei collegamenti conseguita dalla 
separazione dei tre circuiti (5Y3-6K6-6SH7) ognu¬ 
no dei quali è confinato in un angolo. 



JACK inte:rrutt. attacco zoccolo 

FONOv ALTDPARt.KM MICROFONO POLAfilZZ. 
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AUM- 
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dello strumento completo. La base del telaio è 
di metallo, il pannello anteriore di masonite e 
il mobiletto che tutto racchiude di legno. Queste 
parti sono chiaramente illustrate nelle figure 
1 e 2, mentre il circuito elettrico completo è dato 
in figura 3. Lo schema pratico dei collegamenti 
dello zoccolo della 6C4, deirasticciola esploratrice 
della punta esploratricé e del cavo è riportato 
nelle figure 3-A e 3-B. Il condensatore Cl, la 
resistenza RI e la valvola miniatura 6C4 sono 
tutti contenuti dentro un pezzo di tubo di ba¬ 
chelite di 4 centimetri di diametro, chiuso alle 
due estremità da un disco di polistirene o di 
plexiglass di 5 mm., materiali questi che han¬ 
no il vantaggio di essere fortemente isolanti 
e trasparenti. 


(Segue a pag. 56) 


NOTA DEI MATERIALI 

RI - 10 megaohm, ^ watt 

R2 - 510.000 ohm, watt 

R3 - 4,7 megaohm, watt 
R4 - 510.000 ohm, Yz watt 
R5 ed R6 - 1 megaohm, 14 watt 
R7 - 680 ohm, 1 watt 

R8 - 10.000 ohm, watt 

R9 - 100.000 ohm, 14 watt 
Riè - 3,3 megaohm, 1 watt 

RII - controllo di volume da 500.000 ohm con 
interruttore incorporato. 

I valori d itutti gli altri componenti risultano 
dalle nostre illustrazioni. 
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Fig. 1. Lo strumento, racchiuso in una scatola 
di alluminio, è facilmente trasportabile. 


D opo il trasmettitore ed il ricevitore, lo stru¬ 
mento di gran lunga più utile al radiodilet¬ 
tante è senza dubbio un monitore-misura¬ 
tore di frequenza. Come dice il nome stesso, lo 
strumento serve a due scopi distinti: come fre- 
quenzìometro, permette di controllare la frequen¬ 
za sulla quale la trasmissione viene effettuata, 
mentre come monitore viene usato per ascoltare 
il proprio segnale constatandone la chiarezza. 
L’apparecchio deve essere schermato e chiuso 


Frequenzimetro 

per radiodilettanti 

in un proprio involucro, il che gli permette di 
raccogliere solo i segnali in arrivo dal trasmet¬ 
titore direttamente. A questo scopo è preferibile 
alimentarlo a batterie, anziché mediante la cor¬ 
rente della rete, eliminando così i noiosi rumori 
deU’alimentazione, mentre usando solo valvole 
a basso assorbimento, la vita delle batterie viene 
prolungata riducendo al minimo la spesa per 
il loro acquisto. 

Lo strumento consiste di un oscillatore modu¬ 
lato in alta frequenza, un rivelatore ed un ampli¬ 
ficatore in bassa frequenza. L’oscillatore è cali¬ 
brato e così è un tipo di generatore di segnali. 
Nell’usare il frequenziometro, il segnale ignoto 
di alta frequenza viene inviato nel rivelatore at¬ 
traverso una antenna esterna od un filo per 
pick-up. Le cuffie sono inserite attraverso l’usci¬ 
ta deiramplificatore in BF. 

Anche rcscillatore è collegato internamente al 
rivelatore. Una volta sintonizzato l’oscillatore 
sulla sua gamma, il suo segnale insieme a quello 
.soonosq'iul^o darà luogo ad un fischio^ « nota 
di battuta», solo quando i due segnali 
saranno vicino alla stessa frequenza. Questo fi¬ 
schio aumenta di timbro, man mano che l’oscil¬ 
latore è portato più vicino alla frequenza del 
segnale sconosciuto, per sparire completamente 
come d’incanto allorché le due frequenze saranno 
identiche, dopo aver raggiunto un valore più che 
notevole; questa condizione è nota sotto il nome 
di « battuta a zero ». 

Così la frequenza sconosciuta viene determina¬ 
ta regolando rcscillatore dell’apparecchio in mo¬ 
do da battere a zero sul segnale in arrivo e leg¬ 
gendo la frequenza alla quale ciò avviene sul 
quadrante dell’oscillatore. Un fatto utile ed inte¬ 
ressante è che la battuta a zero viene ottenuta 
anche quando il segnale sconosciuto è un’armo¬ 
nica della frequenza di questo (un multiplo, cioè, 
della frequenza dell’oscillatore). La frequenza del 
segnale si determina in tal caso moltiplicando 
per 2, 3, 4 O' 5 e via dicendo quella del segnale 
deH’oscillatore. 

Ecco un'esempio: l’oscillatore dell’apparec¬ 
chio qui presentato può essere sintonizzato tra i 
1725 ed i 2000 kc. I segnali sconosciuti eventual¬ 
mente in questa gamma possono essere letti di¬ 
rettamente, con il sistema della battuta a zero, 
dalla calibrazione dell’oscillatore. Ma supponiate 


NOTA DEI MATERIALI 


RI - lOa.OOO ohms, tè w. 

R2 - 50.000 ohms, w. 

R3 - Potenz. 50.000 ohms. 

CI - Variabile 50 mmfd (vedi testo). 

C2 - Mica argento mldget, 100 mmfd. 

C3 - Trimmer 140 mmfd. 

C4 - Mica argento midget 250 mmfd. 

C5 - Tubolare, 0,1 mfd 3200 volt. 

C6 - 0,002 mfd, ceramica midget. 

C7 - 0,002 mfd, ceramica midget. 

B1 - Batterìa 45 volt. B. 

B2 - Pila Itè volt, A. 

Il - Int, unip. una via. 

2 - Zoccoli per miniatura 7 piedini, uno schermato 
per 1U4 ed uno non schermato per 1U5. 

1 - Tubo plistirene lungo cm. 7, dìam. 2. 

J1 - Jack schermato con spina adatta. 


J2 - Jack fono circuito aperto. 

LI - Bobina di placca, 26 spire filo smaltato da 
4/10 avvolte sopra L2 con interposizione di 
isolamento; 

L2 - Bobina di griglia: 58 spire di filo smaltato 
da 0,4 avvolte nel senso dell’orologio su forma 
dì 20 mm; 

L3 - Bobina dì accoppiamento: 25 spire di filo da 
0,4 avvolte sulla forma di L2 e distanziate di 
3 mm. daH’estremità di questa. 

Imp. AF. - Impedenza alta frequenza 21-^ millihonry. 

1 - Quadrante graduato di 10 cm. per rotazione 

270.O o 325.0. 

2 - Valvole (una 1U4 ed una 1U5). 

1 - Telaio alluminio. 

1 - Scatola alluminio 20x15x11 cm. 












che il vostro trasmettitore stia operando ad una 
frequenza tra i 3500 e i 4000 kc., sugli 80 metri 
cioè, e che voi ottoniate una battuta a zero con il 
quadrante deiroscillatore che indica 1760 kc.: 
in questo caso la vostra frequenza vera sarà quel¬ 
la indicata dairoscillatore moltiplicata per 2, cioè 
3500 kc. Abbiamo moltiplicato per due perché 
sapevamo che la frequenza ricercata doveva es¬ 
sere tra i 3500 ed i 4000 kc. 

Il nostro apparecchio è progettato in modo di 
poter essere usato ccn lo stesso sistema per fre¬ 
quenze sino a 30.000 kc. Usandolo,come monitore 
lo si sintonizzerà da una parte della battuta a 
zero, in modo da ottenere un tono piacevole al- 
Torecchio. Con il segnale così sintonizzato po¬ 
trete ascoltare la vostra propria trasmissione. 

Dettagli del circuito 

Lo schema elettrico illustra il circuito. La val¬ 
vola osculatrice (VI) è una 1U4. La bobina L3 


trasmette il segnale dell’oscillatore al rivelatore, 
il diodo della 1U5 (V2), la cui sezione pentodo 
costituisce lo stadio amplificatore in bassa fre¬ 
quenza, pilotando, naturalmente, le cuffie. 

Il potenziometro R3 serve come controllo di 
volume. Sia la 1U4 che il pentodo della 1U5 sono 
operate come triodi, connettendone insieme le 
loro placche e le loro griglie. 

Il segnale d’antenna è raccolto per mezzo di 
una corta asticciola o filo inserito nel jack J1 e 
portato al diodo della 1U5 insieme al segnale 
deiroscillatore. 

Una batteria a 45 voJts (Bl) ed una pila a 
secco da 15 volts (B2) forniscono l’energia ne¬ 
cessaria allo strumento. 

Costruzione 

Lo strumento e costruito in una scatola di al¬ 
luminio di 20 cm. di altezza 15 di larghezza ed 
11 di spessore. Ne permette il trasporto una ma- 


Fig. 2. - Schema pratico dei collegamenti ( confrontate con io schema elettrico a pag. 55). 
Notate i collegamenti delle bobine LI, L2 ed L3. 
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Fig. 3. - Veduta posteriore dello strumento senza 
le batteria, illustrante la parte inferiore del divi¬ 
sorio. Notate che le valvole sono montate capovolte 


niglia comune da cassetto. Occorre anche di un 
sotto-telaio del tipo a scaffale lungo cm. 14,8, 
largo .10,5, con bordi ripiegati lungo le estremità 
minori di 1,5. Questo pezzo può essere fatto di 
alluminio di 15 decimi di spessore, piegato con 
Faiuto di una morsa o fatto piegare da un lat- 
toniere. 

Gli zoccoli delle valvole sono montati su fori di 
15 mm. di diametro aperti nel telaio con Taiuto di 
un trapano. Lo zoccolo della 1U4 è del tipo 
schermato in ceramica. Anche i condensatori di 
sintonia e la bobina sono montati sul telaio. 

Avvolgete la bobina come indicato nei dise¬ 
gni. Avvolgete prima 58 spire ravvicinate (L2) di 
filo smaltato da 4 decimi (n. 26) su di un tubo di 
polistirene di 20 mm. di diametro per 70 di lun¬ 
ghezza. Quindi, a 3 mm. da L2 avvolgete L3, 
che consiste di 25 spire dello stesso filo avvolte 

Fig. 4 - Tutte le bobine sono avvolte nella stessa 
■direzione. I collegamenti sono indicati risegli 
schemi elettrico e pratico. LI è avvolta sulla 
sezione centrale di L2. 
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<p5FORO 

MONTA&&IO 


MASTRO ALLA CBLLULOSA 
TRA L1 EÙ l2 


nel senso della rotazione delle lancette delForo- 
iogio. Finalmente fasciate lo strato in questione 
con nastro adesivo alla cellulosa (Scotch tape) e 
su questo avvolgete LI, consistente in 26 spire, 
sempre di filo smaltato da 0,4 e sempre avvolte 
nel senso della rotazione delle lancette dell’oro- 
logio. Montate saldamente la bobina sul telaio per 
mezzo di lunghe viti e distanziatori di metallo 
o ceramica. 

Il condensatore di sintonia principale, Gl, deve 
avere piastre pesanti, ben distanziate, e deve es¬ 
sere imbullonato saldamente al telaio. Il trim- 
mer C3 è montato direttamente dietro a Gl, ca¬ 
povolto, con la vite che serve alla sua regolazio¬ 
ne estendentesi attraverso ed al di sotto del 
telaio. Viene infatti aggiustato dal rovescio del 
telaio in questione. 

Dal jack J1 fate correre una lunghezza di filo 
schermato al condensatore G7, eseguendo il col- 
legamento al piedino 5 dello zoccolo di V2. Vari 
fili passano dal di sopra del telaio al_ comparti¬ 
mento sottostante per mezzo di un piccolo foro 
guarnito da una boccola in caucciù. 

Il telaio è tenuto a posto mediante quattro viti 
con dado, 9 centimetri al di sotto della sommità 
della ■ scatola. 

E’ essenziale che tutte le parti siano saldamente 
montate e che la scatola sia ben chiusa; queste 
operazioni assicurano un funzionamento stabile. 
La taratura 

Una volta che lo strumento sia stato montato, 
deve essere calibrato. Per questo scopo occorre 
che vi facciate prestare, se già non ne disponete, 
di un buon strumento, quale un oscillatore non 
modulato in alta frequenza o un generatore di 


Fig. 5. - Il circuito elettrico è di particolare 
semplicità e può essere realizzato anche da, un 
principiante disposto a lavorare con attenzione. 
Controllatelo di continuo durante il montaggio. 
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Fig. 6. - Il telaio del frequenziometro veduto 
dalValto mostra come le parti principali sono di¬ 
sposte. Notate che la bobina è montata su 
supporti isolanti. 


segnali. Le operazioni da fare sono le seguenti: 

1) tolto momentaneamente dal suo involucro 
lo strumento, date corrente e lasciate che si 
scaldi per un quarto d’ora circa:" 

2) chiudete completamente le piastre di Cl; 

3) collegate i’uscita dell’oscillatore del quale 
vi servite per la calibratura al jack J1 e all’in¬ 
volucro del frequenziometro (massa); 

4) regolate l’oscillatore a 1725 kc.; 

5) inserite le cuffie nel jack J2; 

6) mediante un cacciavite dal manico isolato 
(plastica, ceramica, vetro: non fidatevi del le¬ 
gno), regolate il trimmer C3 per una battuta a 
zero con il segnale dell’oscillatore di prova; 

7) se necessario aumentate il volume, agendo 
sul suo controllo; 

8) notate la lettura del quadrante principale; 

9) sintonizzate ora l’oscillatore a 1750 kc.; 

10) Sintonizzate lo strumento per una nuova 
battuta a zero' e notate la lettura del quadrante; 

11) Ripetete l’operazione quante volte è possi¬ 
bile sino a 2.000 kc. 

Le frequenze possono adesso essere segnate sul 
quadrante, scrivendole o incidendole, come pos¬ 
sono essere riportate su di un disco di carta da 
fissare al quadrante. 

Uso 

L’uso dello strumento è semplicissimo. Colle¬ 
gate 30 o 50 centimetri di filo od un’asta di me¬ 
tallo di questa lunghezza al jack Jl. Accendete 
lo strumento, inserite le cuffie e sintonizzate 
per una battuta a zero con il segnale del trasmet¬ 
titore. Leggete la frequenza dal quadrante e mol¬ 
tiplicate per il fattore adatto, se sapete che il 
trasmettitore opera su di una armonica della fre¬ 
quenza dello strumento. 


Signal Tracer ■ Segue da pag. 5^ 

Il condensatore Cl non è uno dei normali ele¬ 
menti che si trovano in commercio, ma è una 
capacitanza autocostruibile: non c’è che da av¬ 
volgere l’uno all’altro due pezzi di filo isolato da. 
collegamenti della lunghezza di 3 cm. cadauno,, 
in modo da ottenere il piccolo valore necessario. 
Notate nella figura 3B come ognuno di questi 
fili abbia una sola estremità collegata, mentre- 
l’altra è libera. 

Le foto D ed E mostrano questa sezione com¬ 
pleta. Una spina a banana è la reale punta esplo¬ 
ratrice usata per stabilire il contatto con le varie- 
parti del ricevitore. Essa raccoglie ogni segnale, 
sia di alta, che di media o bassa frequenza. Per 
l’alta e media frequenza il segnale può essere 
rivelato nella 6C4 medesima e inviato alle altre 
due valvole per un’ulteriore amplificazione che 

10 renda atto ad operare sia un altoparlante che 
una cuffia. L’interruttore 1 inserisce il carico ne¬ 
cessario, quando per l’àscolto sono impiegate le^ 
cuffie. Tenete presente che la connessione pre¬ 
vista per il microfono vi permette, qualora do¬ 
veste averne un giorno bisogno, di avere -a di¬ 
sposizione un amplificatore da usare per scopi 
pubblicitari. 

Nello studio della disposizione delle varie parti. 
sul telaio, regolatevi in modo da fare le connes¬ 
sioni ai terminali più brevi che vi è possibile. 
Tutti i fili « caldi » che hanno qualcosa a che fare: 
con il circuito di uscita, come il lato placca del¬ 
la 6K6-GT, debbono essere ben separati da ogni, 
filo che abbia relazioni con l’entrata o il lato 
griglia della 6SH7. I fili e i componenti colle¬ 
gati alle griglie od alle placche di ambedue le- 
valvole dovrebbero essere della minor lunghezza 
possibile, tagliate quindi i terminali delle resi¬ 
stenze e dei condensatori, per ridurre questa lun¬ 
ghezza al massimo, ogni volta che vi è possibile- 
tarlo. 

Nella pratica comune, il Signal Tracer si usa 
operando all’indietro, cioè risalendo alla ricerca 
del segnale dall’altoparlante all’antenna, invece- 
di seguirlo nel suo cammino verso l’uscita. Du¬ 
rante questo lavoro state sempre in guardia con¬ 
tro le eventuali scosse, staccando rapparecchio 
dalla rete di alimentazione ed usando la bocca dL 
coccodrillo per fare i collegamjenti necessari, 
ogni volta che la punta esploratrice viene spo¬ 
stata da un punto all’altro del circuito. 

Ammettendo che vi troviate alle prese con un. 
ricevitore muto, ma che il vostro strumento in¬ 
dichi la presenza di un potenziale attraverso i. 
filamenti e le placche, cominciare ad agire con 

11 Signal Tracer, collegando il morsetto della, 
massa alla base del telaio- del ricevitore e con¬ 
trollate i fili della bobina di voce dell’altopar¬ 
lante. Passate poi al terminale della placca della 
valvola finale di uscita, quindi al terminale di 
griglia di questa valvola, e via dicendo, fino a 
quando non udite qualche cosa neH’altoparlante 
dello strumento. I migliori punti di contatto sono 
normalmente le griglie e le placche di tutte le 
valvole, eccettuata la raddrizzatrice, iniziando 
sempre dalla valvola di uscita e risalendo attra¬ 
verso il circuito fino ai terminali di antenna o 
fino a quando il segnale non si rivela nell’alto¬ 
parlante dello strumento. Il fatto di aver udito 
un segnale che prima non era presente, significa, 
che immediatamente dopo il punto nel quale il 
segnale si è rivelato esiste qualcosa che non va 
come dovrebbe. Così mediante un semplice pro¬ 
cesso di eliminazione riuscirete a trovare la cau¬ 
sa dei guai che tormentano il vostro apparecchio.. 
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IL RIVELATORE DI MENZOGNE 


Può darsi che la padronanza 
dei propri nervi sia tale che 
neppure un sussulto dei muscoli 
del volto riveli Vimpressione 
fatta dalla domanda ^’calda'\ ma 
la pelle delVinterrogato varia 
pur sempre la sua resistenza e 
la variazione è indicata ineso¬ 
rabilmente dallo strumento. Oc¬ 
corre, però, una certa esperienza 
perché i risultati siano interpre¬ 
tati in maniera esatta. Comun¬ 
que se quest’apparecchio non vi 
permetterà di smascherare dei 
delinquenti incalliti, vi assicure¬ 
rà più di un’ora di divertimento. 



I nteressati a qualcosa che possa attrarre su di 
voi l’attenzione durante una riunione e for¬ 
mare oggetto di un passatempo piacevole ? 
Volete fare qualche esperimento in materia di 
psicologia o far arrossire la vostra ragazza ? Ec¬ 
co qui una risposta interessante. Un semplice 
circuito consistente in una valvola, tre batterie, 
quattro resistenze ed un potenziometro che con¬ 
vertiranno un v.t.v.m. in un rivelatore di men¬ 
zogne, in uno « scopribugie » ! 

Come funziona Tapparecchio. 


Praticamente tutti coloro che possiedono un 
voltmetro a valvola a vuoto hanno misurato la 
1 esistenza della propria pelle. Molti non sanno 
pero, che questa resistenza della epidermide 
umana e un fatto importante per i normali ri¬ 
velatori di menzogne. 

La resistenza della pelle è praticamente la re¬ 
sistenza reale tra una ed un’altra parte del corpo 
umano. La misurazione viene effettuata normal¬ 
mente tra una mano e l’altra. Cambiamenti mag¬ 
giori possono essere notati serrando in mano i 
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due terminali. Se l’ohmmetro fosse sensibile ab¬ 
bastanza, lo sperimentatore potrebbe scorgere 
con questo strumento i piccoli cambiamenti che 
derivano dalla tensione emotiva e che sono in 
realtà i veri rivelatori delle menzogne. 

Per permettere di osservare queste piccole 
variazioni della resistenza dell’epidermide oc¬ 
corre un circuito amplificatore, e perché questo 
circuito deve essere ad alta sensibilità un v.t.v.m. 
deve essere usato come apparecchiatura indi¬ 
catrice. 

Il circuito basico deU’amplifìcatore del rivela¬ 
tore di menzogne è illustrato in figura 1-A. No¬ 
tate che le quattro resistenze RI, R2. R3 ed Rx 
costituiscono un rombo, o più tecnicamente, 
il noto ponte di Wheatstone. Questo circuito è 
bilanciato quando Rx sta a R2 come RI sta a R3. 
Tenete presente che si parla di rapporti, non di 
valori assoluti delle singole resistenze. La val¬ 
vola collegata al centro del circuito è usata co¬ 
me rivelatore per trovare le condizioni di sbi¬ 
lanciamento del ponte. 

Se come Rx viene usata la resistenza offerta 
dalla pelle del corpo ed R2, la resistenza varia¬ 


bile, viene regolata con cura, non ci sarà alcun 
flusso di corrente attraverso la valvole e nessuna 
lettura si avrà suH’ìndice del v.t.v.m. attraverso 
R4. Dovesse la resistenza della pelle diminuire, 
il punto indicato ccn la lettera « d » diverrà 
positivo rispetto al punto indicato con « b » e 
la corrente fluirà nella valvola,, e sarà rivelata 
dallo strumento sotto forma di caduta di voltag¬ 
gio attraverso R4. Quando la pelle ritorna alla 
sua resistenza normale, la situazione inversa si 
verifica con la caduta deU’indicazione del vol¬ 
taggio attraverso R4. 

In realtà l’operazione è un pochino più com¬ 
plessa, perché occorre tener conto anche del 
fatto costituito dal voltaggio negativo di griglia. 
Questo è considerato nello schema finale del col- 
legamento del rivelatore di menzogne, schema 
illustrato nella figura 1-B. 

L’alimentazione è a batterie, essendo necessa¬ 
rio assicurarsi libertà dai cambiamenti di vol¬ 
taggio che potrebbero disturbare l’equilibrio del 
ponte. La batteria B è una unità di 67,5 volts, 
che fornisce i voltaggi occorrenti al ponte ed al¬ 
la placca. Le resistenze RI ed R3 sono regolate 



Veduta dalValto del telaio (nota¬ 
te che per questa fotografia è 
stato poggiato su di un fianco), 
illustrante la disposizione delle 
batterie Bl, B2, B3 e della re¬ 
sistenza variabile R2. Il circuito 
dello strumento è bilanciato 
quando il rapporto tra Rx ed R2 è 
J uguale al rapporto tra RI ed R3. 
La valvola è collegata in modo 
da rivelare ogni rottura di que- 
st’equilibrio. Sotto - Foto del te¬ 
laio veduto da rovescio, illustrante 
la disposizione di alcuni dei prin¬ 
cipali componenti. Si noti che 
Vinterruttore SI può essere sia 
dei tipo a slitta che del tipo a 
leva. 
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NOTA DEI MATERIALI 

RI - 39,000 ohms, watt 

R2 - 1 megaolim, potenziometro 

R3 - 47.000 ohm, 3^ watt 

R4 - 10 megaohm, % watt 

R5 - 100.000 ohm, Yi watt 

B1 - batteria 67 volt 

B2 - quattro pilette da 1,5 volt, in serie 

B3 - una pila da 1,5 volt 

Sla, Slb - interruttore a slitta bipolare a una via 
VI - valvola 3S4 con zoccoli miniatura 7 piedini 


in maniera da assorbire 1 milliampère quando 
l’interruttore SI è chiusa La batteria B2 con- 
siste di 4 pile da 1,5 volts poste in serie. Queste 
sono usate per contrastare la caduta di voltag¬ 
gio attraverso R4 in modo che il v.t.v.m. possa es¬ 
sere regolato su di una sensibile scala positiva 
continua. 

I voltaggi di operazione del ponte possono es¬ 
sere controllati con lo strumento prima di rac¬ 
chiudere l’unità nella sua scatola. Essi dovrebbe¬ 
ro essere: tra placca e catodo 23 volts, tra scher¬ 
mo e catodo, 30 volts, tra griglia e catodo —6 
volts. 

Costruzione 

La disposizione delle parti indicata in figura 
1-B ed in figura 2 ha una importanza relativa. 
In altre parole i componenti possono essere di¬ 
sposti anche in altra maniera, a discrezione del 



A fianco lo schema basico di un rivelatore (A - 
in alto). Notate che le quattro resistenze RI, R2, 
R3, Rx, sono disposte in modo da formare un 
ponte di Wheatstone. Sotto (B) lo schema elet¬ 
trico del nostro scopri-hugie. Sopra - La men¬ 
sola alla quale è affidata la batteria B. 


costruttore. Alcuni potranno montare il ponte 
su di una tavoletta, altri preferiranno seguire 
il sistema da noi indicato, che appare chiara¬ 
mente dalle due fotografie della parte posteriore 
del telaio. Il solo pezzo fuori del normale è la 
mensola per il montaggio della batteria B, che 
è mostrata ‘ in figura 3, e può essere realizzata 
in alluminio, rame od ottone. 

Le batterie B2 e B3 sono saldate al circuito 
e tenute a posto da morsetti ordinari. Gli elet¬ 
trodi per collegare il rivelatore di menzogne al 
soggetto sono collegati mediante filo flessibile 
isolato. Ad una estremità di ognuno è fissato uno 
spinotto, all’altro un dischetto di rame di un 
centimetro circa di diametro. Tutte le connes¬ 
sioni vanno saldate e particolare cura va posta 
nel montenere pulito e lucente il rovescio degli 
elettrodi di contatto. 

Funzionamento 

Fissate accuratamente con nastro adesivo gli 
elettrodi ai due diti indici del soggetto, curando 
che siano tenuti saldamente al loro posto e be¬ 
ne a contatto della pelle con la superfice lu¬ 
cida. Se il soggetto tenta di muovere gli elet¬ 
trodi, la resistenza della pelle verierà fortemen¬ 
te. Normalmente essa dovrebbe essere di circa 
250.000 ohm a 21o e di 100.000 a 32a. L’opera¬ 
tore può trovare interessante fare qualche espe¬ 
rimento con la posizione degli elettrodi ima 
volta che abbia acquistato una certa familiarità 
con il rivelatore. 

Una volta assicurati saldamente gli elettrodi 
al soggetto, date corrente al rivelatore e nello 
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stesso tempo regolate i v.t.v.m. sulla scala 0-5. 
Mentre il soggetto respira a suo agio, regolate 
il controllo di bilanciamento sul rivelatore fino 
a far restare fermo l’indice dello strumento sul 
terzo inferiore della scala. Se la stanza calda, 
o se il soggetto suda, può essere necessario usa¬ 
re la scala dei 0-15 volts od anche una più alta. 
Il soggetto può avere la sensazione di un leg¬ 
gero pizzicorino al punto di contatto degli elet¬ 
trodi. La cosa non è affatto dannosa e nella 
maggior parte dei casi nessuna sensazione par¬ 
ticolare sarà provata. 

Conversate normalmente con il soggetto e 
prendete nota delle piccole variazioni dello stru¬ 
mento. Sovente è preferibile che il soggetto non 
possa vedere l’indice dello strumento, perché le 
sue variazioni possono' esercitare una influenza 
.su di lui e causare di per se stesse delle varia¬ 
zioni nella sua resistenza. 

Chiedete quindi al vostro uomo, od alla vo¬ 
stra donna, di respirare profondamente dieci o 


dodici volte. Ciò dovrebbe provocare uno spo¬ 
stamento graduale deirindice verso la parte su¬ 
periore della scala. Questa azione avverrà lenta¬ 
mente e l’operatore deve esser pronto a rista¬ 
bilire l’equilibrio dopo ogni balzo verso l’alto. 
Questa prova servirà a garantire del buon fun¬ 
zionamento di tutto il dispositivo. 

Se l’operatore è a conoscenza di qualche ar¬ 
gomento o demanda che potrebbero mettere un 
po’ nell’imbarazzo il soggetto senza costituire 
per lui un insulto né avete il carattere di af¬ 
fronto, potrebbe provare a proporli improvvi¬ 
samente. Se il soggetto è un tipo emotivo, l’ago 
balzerà di nuovo verso l’alto dopo un attimo 
di esitazione. La forza del responso può essere 
calcolata dallo spostamento deH’ago e dalla ra¬ 
pidità con il quale viene compiuto. L’operatore 
dovrà essere pronto a ristabiliité immediata¬ 
mente l’equilibrio, perché la resistenza della pel¬ 
le del soggetto non torenrà immediatamente 
normale. 



Veduta del pannello anteriore dello scopri-hugie. 
A fianco il voltmetro a valvola che non può 
essere sostituito con i voltmetri normali 1000 
o 20.000 ohms per volts, poiché questi non hanno 
sensibilità sufficienti. Naturalmente il v.t.v.m. 
può essere usato a qualsiasi scopo si voglia: il 
suo collegamento al rivelatore è temporaneo e 
nessuna modifica gli è apportata. 


Abbonarsi a IL SISTEMA "A" non è una spesa valutaria .- decine e decine 
di vecchi abbonati ci scrivono di aver tratto notevoli entrate dallo smercio 
di oggetti dei quali hanno tratto il progetto dalle nostre pagine : ricordatelo ! 

Rimessa a : Rodolfo Capriotti Editore, via Cicerone, 56, Roma 
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Q uesto grafico può essere usato per determi¬ 
nare l’induttanza di una bobina a strato 
unico di spire, note che siano le sue di¬ 
mensioni ed il numero delle spire. Inversamente 
può essere usato per trovare il numero delle 
spire e le dimensioni che daranno una deter¬ 
minata induttanza. 

Cominciate con unire con una linea T ed L, o 
d e l/d, a seconda che vi siano noti ambedue i 
valori di questa o di quella coppia. Tracciate una 

(Segue a pag. 62) 
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Non getlate i trasiormalorì dilettosi 



Fig. 1. - Verificare le connessioni a tutti i termi¬ 
nali e resistenza di eventuali ”pontV di salda¬ 
tura tra terminale e terminale, se un avvolgi¬ 
mento risulta aperto. Quest'occasione è ottima 
per controllare lo stato dei terminali e far loro 
in caso di bisogno un po’ di pulizia con carta 
smeriglio. 


A nche un radiodilettante di una esperienza 
molto limitata, sa senz’altro che i trasforma¬ 
tori di bassa frequenza e i trasformatori di 
alimentazione rappresentano un investimento non 
indifferente. Non gettateli, quindi, al primo rive¬ 
larsi di un loro difetto: può darsi, infatti, che 
possiate sempre ripararli quando avrete il tempo 
necessario da dedicar loro, o, se la riparazione 
non si mostrerà semplice, potrete trovare la ma¬ 
niera di utilizzarli per scopi diversi da quelli 
originali, a cui più non si prestano. 

I guasti più comuni dei trasformatori sono 
quattro: avvolgimenti aperti; cortocircuiti con il 
nucleo; cortocircuiti in uh avvolgimento e tra 
awclgimento ed avvolgimento. Ed ecco alcimi 
consigli per la riparazione dei guasti ai quali è 
facile porre rimedio e per Tutilizzazione di quel¬ 
le unità la cui riparazione non è troppo semplice. 

Avvolgimenti aperti. In un trasformatore di 
alimentazione l’interruzicne deH’avvolgimento 
secondario può essere accertata constatando la 
mancanza del voltaggio normale attraverso i ter¬ 
minali deir avvolgimento, o per mezzo della let¬ 
tura su di un ohmmetro di una resistenza « infi¬ 
nita » (flusso di corrente uguale a zero). Se è 
il primario ad essere aperto, il difetto sarà rive¬ 
lato dalla mancanza di un qualsiasi voltaggio in 
tutti i secondari. 

In un trasformatore di uscita, la interruzione 
di uno qualsiasi degli avvolgimenti, tanto del 
primario che del secondario, cioè, provocherà il 



Fig. 2. - Alcune prese centrali consistono di due 
fili passati in un unico tubetto isolante e saldati- 
insieme. Staccarli provoca una apertura dell’av¬ 
volgimento. E ciò accade sovente quando il mon¬ 
taggio viene fatto da persona non troppo pratica: 
basta, infatti, tagliare un po’ corto il filo 
della presa. 

silenzio assoluto deirapparecchio. In aggiunta la 
interruzione del primario toglierà il voltaggio 
'< B » positivo dalla placca deH’uscita in bassa fre- 
ciuenza e potrà anche provocare la morte di que¬ 
sta valvola. Il voltaggio di placca può essere con¬ 
tro llato inserendo un voltmetro a corrente con¬ 
tinua tra i terminali di placca e di catodo, che 
saranno identificati mediante lo schema dei colle¬ 
gamenti della valvola. 

Sia un ohmmetro che un prova continuità di 


Grafico per le vostre bobine 

(Segue da pag. 61) 

seconda linea tra l’altro punto conosciuto e il 
punto d’intersezione di quella prima traccia con 
la verticale al centro. Prolungate questa seconda 
linea sino alla scala della quantità sconosciuta e 
leggete il valore di quest’ultima. 

Esempio - Si abbia una bobina di 5 centimetri 
di diametro, di 19 spire, avvolte 15 per centimetro 
e si desideri conoscerne l’induttanza. Si deter¬ 
mini il fattore l/d dividendo il numero ^ delle 
spire per centimetro per (1,5 : 5 — 0,3) e si uni¬ 
sca il punto 5 della scala d con il punto 0 3 della 
scala congiungete le scale d ed l/d con la verti¬ 
cale senza graduazioni, e si prolunghi questa 
seconda linea fino ad incontrare la scala. L sulla 
quale si leggerà l’induttanza, espressa in mi- 
crohenrys. 
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circuito possono essere usati per la verifica di 
tutti gli avvolgimenti, ma prima di fare una mi¬ 
surazione della resistenza con l’ohmmetro, accer¬ 
tatevi che l’apparecchio sia isolato dalla fonte 
di energia, togliendo dalla sua presa la spina del¬ 
l’alimentazione (tenete sempre presente che il 
semplice chiudere l’interruttore non da garanzie 
sufficienti). Staccate tutti i fili che fanno capo 
ad uno dei terminali deU’avvolgimento da con¬ 
trollare, quindi niisurate la resistenza c.c. p men¬ 
de Tohmmetro direttamente attraverso i termi¬ 
nali del trasformatore. L’indicazione sulla scala 
dello strumento di una resistenza « infinita • si¬ 
gnifica indubbiamente che quell’avvolgimento è 
rotto in qualche punto. 

In questo caso controllate i collegamenti, al 
punto ove i capi deU’avvolgimento in questione 
sono saldati ai terminali di uscita o ai fili del 
circuito (vedi fig. 1). Incidenti accadono fre¬ 
quentemente in questi punti ed allora non c’è 
da fare altro che risaldare il giunto interrotto 
per rimettere tutto a posto. 

Nel caso di trasformatori aventi fili, invece di 
terminali di uscita, può essere necessario toglie¬ 
re lo involucro esterno per controllare questi 
giunti. 

Prima di dissaldare i collegamenti, però, ricor¬ 
datevi di prendere nota esatta della loro disposi¬ 
zione. Naturalmente i fili di entrata ed uscita 
dei trasformatori sono uno di colore diverso dal¬ 
l’altro, e questo vi aiuterà a non commettere 
errori, se doveste rimettere il trasformatore a 
posto, avendolo trovato efficiente od avendo avuto 
la maniera di ripararlo. 

Quando risulta aperto un avvolgimento con una 
presa intermedia, è necessaria una seconda pro¬ 
va. In molti casi un avvolgimento con presa cen¬ 
trale è ottenuto semplicemente ponendo in serie 
due avvolgimenti uguali e risulterà aperto se è 
rotta la connessione tra i due. Gli avvolgimenti 
che danno il voltaggio necessario ai filamenti 
hanno sovente una presa al centro ottenuta fa¬ 
cendo passare due fili deiravvolgimento in un 
comune tubetto isolante e saldando insieme i due 
iìli alla loro estremità (vedi fig. 2). 

Durante l’istallazione questo filo della presa 
centrale può essere tagliato corto, rompendo cosi 
il collegamento ed aprendo ravvolgimento. Una 
riparazione può allora venir fatta tirando indie¬ 
tro l’isolamento e risaldando i due fili. 

Anche se un avvolgimento aperto non può es¬ 
sere riparato, facilmente, non gettate il trasfor¬ 
matore: potrà servirvi in altri modi, e come uti¬ 
lizzarlo è cosa che vedremo più tardi. 

Corto circuiti con il nucleo. Un cortocircuito 
tra il nucleo ed un avvolgimento può dare gli 
stessi sintomi che darebbe un cortocircuito in un 
avvolgimento, ma può anche non produrre alcun 
fastidio; tutto dipende dai collegamenti al tra¬ 
sformatore e dal punto nel quale il cortocircuito 
si verifica. 

Per esempio, è abitudine pressoché generale 
quella di mettere a terra un lato del seccndario 
a 6 volts per l’alimentazione dei filamenti e di 
usare un solo filo « caldo » per i filamenti delle 
valvole. Se il cortocircuito si verificasse tra il 
iato a terra ed il nucleo, l’apparecchio continue¬ 
rebbe a funzionare regolarmente non arrecando 
rinconveniente in questione noia alcuna, mentre 
se avvenisse dalla parte del filo « caldo » il vol¬ 
taggio cadrebbe e, molto probabilmente, il tra¬ 
sformatore si surriscalderebbe. In quest’ultimo 
caso, una riparazione soddisfacente consiste nel- 
rinvertire i collegamenti del trasformatore, po¬ 
nendo a terra il lato in corto circuito. 

Quando, invece, il cortocircuito si manifesta 



Fig. 3. - Ecco una riparazione alla quale potete 
ricorrere, quando è aperta la presa centrale di 
un trasformatore interstadico. RI ed R2 posso¬ 
no avere un valore compreso tra i 50.000 ed i 
250.000 ohms. Alla presa centrale diretta è sosti¬ 
tuita una presa resistiva che metterà il trasfor¬ 
matore di nuovo in grado di funzionare. 


in un punto intermedio del trasformatore, altri 
procedimenti sono necessari. 

Prima di tutto accertatevi della presenza effet¬ 
tiva deU’inconveniente, staccando tutti i fili dal¬ 
l’avvolgimento sospetto ed eseguendo il controllo 
con un ohmmetro tra questo avvolgimento ed il 
nucleo. 

Se il cortocircuito esiste, togliete l’involucro 
del trasformatore (fig. 4) e cercate di scorgere il 
punto dove il guasto si è verificato. In alcuni 
casi può essere necessario togliere addirittura 
l’avvolgimento dal nucleo per capire in quale 
punto il guasto è avvenuto (fig. 5). 

Una volta localizzato, il cortocircuito può es¬ 
sere eliminato con nastro isolante alla cellulosa 
vernice isolante o tela verniciata. Eseguita la 
riparazione, non c’è che da rimontare il trasfor¬ 
matore, effettuare un nuovo controllo con l’ohm¬ 
metro per garantirsi da spiacevoli sorprese, e ri¬ 
mettere tutto a posto nell’apparecchio. 

In alcuni casi vi troverete nell’interno del tra¬ 
sformatore di fronte ad un filo nudo che è col¬ 
legato al nucleo o al telaio. Se questo filo non fa 
capo a nessun avvolgimento (e un ohmmetro 
vi permetterà di accertare la cosa) è il filo che 
conduce ad uno schermo interno e dovrete la¬ 
sciarlo a massa. 

Avvolgimenti in cortocircuito. Un avvolgimen¬ 
to parzialmente in cortocircuito può esser causa 
di un voltaggio di uscita molto inferiore al do¬ 
vuto e provocare il surriscaldamento, allorché si 
verifica in un trasformatore di alimentazione, 
mentre in un trasformatore di uscita in bassa 
frequenza può causare un uscita inferiore e quin¬ 
di una resa debole dell’altoparlante e distorta. 

Fate prima un controllo per vedere se il cor¬ 
tocircuito è esterno. Può darsi che sia provocato 
da un € ponte » di saldatura tra una coppia di 
terminali di uscita, come può darsi che la causa 
sia un contatto indebito tra i fili. Quando il gua¬ 
sto è esterno, la riparazione è facilissima, e non 
crediamo che sia necessario spendere parole in 
proposito. 

Quando l’inconveniente è interno, il trasforma¬ 
tore deve essere smontato, per vedere se è possi¬ 
bile localizzare il corto circuito e provvedere 
alia sua eliminazione. Tuttavia nella maggior par¬ 
te dei ca.si questo richiede che il trasformatore 
sia riavvolto e il lavoro che ciò implica è cosa 
un po’ troppo dura per un dilettante: anche 
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Yig. 4. - Molte volte per identificare il punto nel 
quale si è verificato un corto circuito occorre 
togliere il trasformatore dal suo involucro. 

mani esperte falliscono talvolta, quando si tratta 
di riavvolgere un trasformatore. 

Cortocircuiti tra gli avvolgimenti. Come nel 
caso di cortocircuiti tra avvolgimenti e nucleo, 
il fatto che un inconveniente del genere produ¬ 
ca o no dei disturbi dipende dal punto nel quale 
si verifica. Comunque può sempre essere iden¬ 
tificato mediante una verifica con Tohmmetro 
degli avvolgimenti. 

Anche in questo caso, se Tinconveniente può 
essere localizzato a vista o smontando il trasfor¬ 
matore, la riparazione è semplice, mentre corto¬ 
circuiti interni sono difficili a riparare e posso¬ 
no esserlo solo da chi abbia molta esperienza. 
Utilizzazione dei trasformatori di alimentazione. 

Secondari dell’alta tensione aperti. Quando la 
unità presenta questo difetto, può essere usata 
semplicemente come trasformatore per i filamenti 
od impedenza di filtro. Per usarla come impedenza 
dì filtro, non c’è che collegarla ai capi del pri¬ 
mario. 

Avvolgimento dei filamenti aperto. Se ravvol¬ 
gimento destinato a erogare la tensione neces¬ 
saria a riscaldare i filamenti a 5 volts è aperto, 
il trasformatore può essere ancora usato come 
trasformatore di alimentazione, usando raddrizza¬ 
tori al selenio od una valvola raddrizzatrice che 
richiesta per i filamenti 6,3 volts, come la 6X5 o 
la 6X4. Se entrambi gli avvolgimenti dei fila¬ 
menti sono aperti, il trasformatore può essere 
usato come trasformatore di placca. 

Primario aperto. In situazioni di emergenza, 
un trasformatore di alimentazione con il prima¬ 
rio aperto, può essere usato come trasformatore 
di uscita in bassa frequenza e in _ determinati 
casi si dimostrerà di qualità eccezionale. Con¬ 
nettete il secondario deH’alta tensione come se 
fosse il primario e il voltaggio dei filamenti co- 


Fig. 5. - In caso di necessità, per identificare do¬ 
ve avviene un cortocircuito, si possono separare 
il nucleo e la bobina, rendendo cosi possibile 
un esame a vista. 


me se si trattasse del secondario (collegatelo, 
cioè, alla bobina di voce). Usate le differenti 
combinazioni che gli avvolgimenti dei filamenti 
vi consentono, fino a che non avrete ottenuto il 
risultato migliore. 

Metà del secondario dell’alta tensione aperto. 
Adoperate normalmente il trasformatore, impie¬ 
gando, però, una raddrizzatrice di semi-onda in¬ 
vece di un circuito raddrizzatore di onda inte¬ 
ra. Accrescete la misura dei condensatori di fil¬ 
tro per potenziare il circuito. 

Utilizzazioni del trasformatore di bassa frequenza 

Avvolgimento secondario aperto. Usate il tra¬ 
sformatore come una piccola impedenza di filtro 
effettuando i collegamenti ai capi del primario. 

Filo della presa centrale interrotto (trasforma¬ 
tori interstadici). Se l’interruzione riguarda sol¬ 
tanto il filo della presa centrale, mentre tutto 
ravvolgimento del secondario è in perfette con¬ 
dizioni, una presa centrale « resistiva » può essere 
fatta collegando due resistenze in serie, come 
illustrate in (fig. 3). Allo scopo possono essere 
usate unità del valore tra ì 50.000 ed i 250.000 
ohms. In ogni caso, però, ì valori debbono esse¬ 
re identici. 

Una simile tecnica di riparazione può essere 
usate nel caso dì un avvolgimento dei filamenti 
con presa centrale. Usate però resistenze di bas¬ 
so valore (tra 5 e 25 ohms) di filo avvolto a spi¬ 
rale, collegate attraverso ravvolgimento dei fi¬ 
laménti. 

Quando il trasformatore non è suscettibile di 
riparazione, e le tecniche descritte ncn possono 
essere impiegate soddisfacentemente, smontate 
l’unità e mettete da parte il filo degli avvolgi¬ 
menti per la preparazione delle bobine cfie i vo¬ 
stri esperimenti richiederanno e il nucleo di fer¬ 
ro per piccole bobine di induttanza e magneti. 
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I RADIO RICEVITORI 


C I è dei radioricevitore una definizione esat¬ 
ta: « Un radio ricevitore è un apparec- 
chio capace di convertire le onde ra¬ 
dio in segnali percettibili >. 

Questi segnali possono consistere in onde 
sonore corrispondenti a quelle che provoca¬ 
rono le variazioni nelle onde radio. Abbiamo 
detto « possono », perché negli apparecchi da 
laboratorio o sperimentali, l’uscita è sovente 
collegata ad un apparecchio che permette il 
controllo visivo, anziché ad un altoparlante 
o ad un paio di cuffie per l’ascolto. D’altra 
parte se la medesima uscita venisse collegata 
ad un apparecchio per la riproduzione sono¬ 
ra, le variazioni notate sul quadro visibile 
«porrebbero l’aria in movimento, creando del¬ 
le onde sonore, come nei ricevitor inormali. 

L’antenna ha lo scopo di raccogliere le on¬ 
de radio e condurle al circuito di entrata del 
ricevitore, nel quale sono scelte, amplidcate 
demodulate e amplificate ancora. 

In linea generale un ricevitore può consi¬ 
derarsi diviso in sei blocchi od unità fonda- 


ricerche di laboratorio, 1 ricevitori privi di 
stadii di amplificazione sono raramente usati 
e noi non li terremo in considerazione, tran¬ 
ne che per scopi illustrativi. 

Raccogliere il segnale — Occorre compren¬ 
dere che l’onda radio emessa dall’antenna di 
un trasmettitore consiste in una serie di im¬ 
pulsi di variante ampiezza, le cui variazioni 
sono il prodotto della modulazione delle fre¬ 
quenze del suono suH’onda portante. 

E’ noto che una forza elettromotrice si ge¬ 
nera in un conduttore, quando linee magne- 
.tiche di forza la tagliano e che il voltaggio 
aumenta e diminuisce secondo le variazioni 
dell’impulso induttore e in perfetto accordo 
a queste variazioni. Qui è la spiegazione del 
fenomeno mediante il quale il segnale viene 
impresso sul circuito di antenna di un rice¬ 
vitore. Causa le alternanze della onda por¬ 
tante, il movimento delle cariche elettriche 
agisce sull’antenna, generando un flusso di 
energia che varia in ampiezza in accordo con 



Fig. 1. - In linea generale un 
radioricevitore si compone di 
sei unità fondamentali: 1) Ven¬ 
trata; 2) Vamplificatore in alta 
frequenza (o radio frequenza)’ 
3) il rivelatore; 4) Vamplificatore 
in bassa frequenza; 5) Valtopar- 
lante; 6) Valimentatore. Per i 
circuiti supereterodina dei qua¬ 
li ci occuperemo in seguito^ oc¬ 
corre aggiungere Voscillatore ed 
il mescolatore, che sovente ven¬ 
gono uniti sotto il nome di 
^stadio modulatore”. 


mentali: 1) lo stadio di entrata; 2) l’ampli¬ 
ficatore in alta frequenza; 3) il demodulatore 
(rivelatore); 4) l’amplificatore in bassa fre¬ 
quenza; 5) ii riproduttore del suono; 6) l’ali¬ 
mentatore, il dispositivo, cioè, che fornisce al- 

I apparecchio l’energia nella forma e quanti¬ 
tà necessarie al suo funzionamento. 

Nei circuiti supereterodina a queste unità 
SI aggiungono mescolatore e oscillatore, so¬ 
vente considerati uno stadio unico, cui si da 

II nomie di stadio modulatore. L’amplificatore 
mtermedio delle supereterodine „è un ampli¬ 
ficatore di alta frequenza. 

1 SEGNALI RADIO 

Le onde radio possono essere convertite in 
onde sonore senza alcuna amplificazione ul¬ 
teriore a condizione che la loro potenza nelle 
immediate^ vicinanze dell’antenna sia di va¬ 
lore sufficiente. Tuttavia la ricezione in tali 
condizioni ha troppe limitazioni e di conse¬ 
guenza, fatta eccezione per i tipi usati nelle 


la modulazione della portante e che di questa 
ha la stessa frequenza. 


V. • ucsioeraio —L»ai mo- 

mento che vi sono nel mondo centinaia e mi¬ 
gliaia di stazioni che inviano contemporanea¬ 
mente 1 loro segnali, è evidente che ogni ri¬ 
cevitore deve essere provvisto di un mezzo 
ppace di isolare una determinata onda da 
tutte le altre, altrimenti sarebbe impossibile 
la comprensione di quanto trasmesso dalla 
stazione che si desidera ascoltare.^ Il proce- 
■ dimento mediante il quale questa operazione 
viene compiuta, ha preso il nome di «sinto¬ 
nizzazione » e i circuiti a questo scopo usati 
sono noti come circuiti sintonizzati. 


I CIRCUITI SINTONIZZATI 

Vi sono quattro proprietà elettriche che 
debbono essere prese in considerazione nella 
propttazione di un circuito sintonizzato: in¬ 
duttanza, Capacitanza, resistenza e frequen¬ 
za. La frequenza rappresenta la base di tutte 
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le determinazioni, mentre induttanza e capa¬ 
citanza costituiscono i fattori determinanti. 
La resistenza non influisce sulla . frequenza 
del circuito, ma suH’efficienza deiroperazione. 

L’effetto della capacitanza e dell’induttanza 
su di un circuito e la relazione nella quale 
esse sono rispetto alla resistenza al flusso di 
una corrente alternata sono note, insieme al¬ 
le cause che consentono ad un circuito di 
oscillare. Inoltre è noto il perché ad un con¬ 
densatore di maggiore capacità occorre un 
tempo maggiore per caricarsi e per scari¬ 
carsi, e perché ad un’induttanza maggiore 
occorre un più lungo periodo di tempo per 
convertire in un campo magnetico la corrente 
che attraverso lei è scaricata dal conden¬ 
satore. 

L’elemento tempo introdotto dalla misura 
dell’induttanza e della capacitanza è una de¬ 
terminante della frequenza alla quale un cir¬ 
cuito oscilla. La corrente può essere ad 1 mi¬ 
lione di cicli (2.000.000 di alternanze) al se¬ 
condo, nel aual caso il condensatore deve es¬ 
sere in grado di caricarsi e scaricarsi com¬ 
pletamente 2.000.000 di volte ogni secondo 
(una per ogni alternanza). Tuttavia, se il 
condensatore è così grande, o così grande è 
la resistenza nel circuito, che un cinquecen¬ 
tomillesimo di secondo è necessario perche 
'il condensatore si carichi del tutto, la capa¬ 
citanza effettiva di quel condensatore si tro¬ 
va ad essere ridotta e il condensatore non può 
operare efficacemente alla più alta frequenza. 

Ci sarà una frequenza alla quale reattanza 
induttiva e reattanza'' capacitiva saranno 
uguali. In questo caso le due reattanze si eli¬ 
mineranno runa con l’altra ed un flusso di 
corrente continua scorrerà nel circuito, limi¬ 
tato soltanto della resistenza ohmica esisten¬ 
te nel circuito stesso. 

Nei circuiti sintonizzati di un radioricevito- 
le, i componenti sono così disposti che pos¬ 
sono essere variati uno nei confronti del¬ 
l’altro, od entrambi. Così è possibile far 
passare attraverso i circuiti correnti alle va¬ 
ne frequenze, con esclusione di quelle inde- 
.siderabili. La figura 2 mostra una induttanza, 
Lp, che ai nostri scopi considereremo come 
l’induttanza deìl’antenna. La corrente che 


Fig, 2. - Quando una corrente fluisce nelVindut- 
tanza Lp^ genera un campo magnetico che, ta¬ 
gliando le spire di Ls, induce in questa un 
iwltaggio. Se le reattanze induttive e capacitive 
di Ls e C sono regolate in modo da eliminarsi 
(ricordate che sono in opposizione e che quindi 
si eliminano quando hanno lo stesso valore nu¬ 
merico, sommandosi algebricamente) una corrente 
fluirà attraverso il circuito Ls, A, C; ma, variando 
la reattanza capacitiva (notate che C è una capa¬ 
citanza variabile) in modo che si opponga al flusso 
di una corrente di determinata frequenza, paca 
o punta di questa corrente riuscirà a circolare. 
La lettura del milliammetro permette di con¬ 
statare il fenomeno, che è alla base della radio- 
ricezione. 


nell’antenna fluisce causa un campo magne¬ 
tico intorno questa induttanza, campo ma¬ 
gnetico che è indicato dalle linee punteggiate. 

Una seconda induttanza, LS, inoltre, è col¬ 
legata alla induttanza Lp in tal maniera che 
un voltaggio si genera in Ls. 

Se le reattanze induttiva e capacitiva nel 
circuito di Ls sono regolate in modo che si 
equilibrino alla frequenza del voltaggio in¬ 
duttore, un voltaggio indotto sorgerà in que¬ 
sto circuito e la corrente fluirà attraverso il 
circuito Ls-A-C. 

Se, d’altra parte, la reattanza capacitiva 
viene variata in modo da farla opporre al 
flusso dell corrente a quella determinata fre¬ 
quenza, poca o punta corrente fluirà nel cir¬ 
cuito, come l’ammetro permetterà di control¬ 
lare. Per tutti gli scopi pratici il leggero flus¬ 
so di corrente a frequenze diverse da quelle 
di risonanza sarebbe inutile, e il circuito rag¬ 
giungerebbe la massima efficienza quando 
propriamente sintonizzato. 

Calcoli — Per quanto i calcoli necessari al¬ 
la progettazione di un circuito sintonizzato 
siano al di là degli scopi di questa pubbli¬ 
cazione, crediamo opportuno darne qualche 
rapido cenno. E’ noto che i valori dell’indut¬ 
tanza e della capacitanza sono fattori deter¬ 
minanti della frequenza di risonanza alla 
quale il circuito permette il libero fluire della 
corrente alternata. Poiché il simbolo dell’in¬ 
duttanza è L e quello della capacitanza è C, 
il rapporto induttanza-capacitanza è indica¬ 
to come valore LC, che è il prodotto dell’in¬ 
duttanza per quello della capacitanza. 

Se è conosciuto il valore LC di un circuito 
che deve risonare ad una determinata fre¬ 
quenza, ed è disponibile un condensatore di 
una determinata capacitanza, l’induttanza 
necessaria per ottenere quel circuito riso¬ 
nante nuò essere trovata dividendo LC per la 
capacitanza del condensatore disponibile. No¬ 
ta l’induttanza, non è diffìcile scegliere od 
avvolgere la bobina necessaria. La nostra ta¬ 
bella n. 1 dà i valori LC calcolati sulla base 
della lunghezza di onda in metri tra uno e 
duecento metri (vedi pagg. 68-69). 

Per determinare quale gamma un certo 
condensatore riesce a coprire con una data 


66 





-, Colleghiamo al circuito di fig. 2 ali <?Ze- 
menti di entrata di un triodo, i cui elementi Hi 

terfa"'^ZmJa 

iLp2).Quando C e regolato in modo che una 
corrente fluisca nel circuito Ls^C, il punto G è 
aXternativamenie positivo e negativo ricetto ad F 
ed una differenza di potenziale si verifica tra ali 
tementi della valvola. Sarà cosi variato il no- 
tenziale costante della griglia e, influendo questo 
potenziale sulla corrente del circuito di placca in 
questo circuito, del quale è parte Lp2 fluirà 
una corrente variabile, le cui vaHazioà limo 

ss .trss 

z;sumS'“ “ ““ “ 

quantità di induttanza, moltiplicate la capa¬ 
citanza massima del condensatore, espressa 
quantità dell’induttanza 
espressa m microhenry. Riferitevi di nuovo 
hof ’^ustra tabella 1 per determinare la più 
risultante, poi moltiplicate 
la capacitanza minima del condensatore per 
il valore dell induttanza e, riferendovi sempre 
alla tabella, trovate la frequenza massima di 
risonanza I valori rappresentano il Sro^ottÒ 
e valore dell induttanza in microhenry mol 
crofarad capacitanza in mi- 

900 *^^°’ bobina con una induttan- 
za. di 200 microhenry, richiederà una canaci- 
tanza di 0.000127 microfarad per essere riso- 
una frequenza di 1000 chilocicli. Le 
Wi *r bobine usate nei trasforma¬ 

lo k accoppiamento di alta frequenza per 

lo tff vanno normalmen¬ 
te tra 175 e 350 microhenrys. I valori per le 

Xersi c corte sono, naturalmente! 


determinare la quantità di 
induttanza di una data bobina, o per trova- 

bobina di 

una determinata misura deve avere per dare 
la desiderata induttanza, non è complessa : 


L = 


0,03948 a2 n2 


= K microhenrys 


In questa formula, «a» è il raggio della 
bobina m centimetri e « n » il numero delle 
spire dell avvolgimento, mentre « b » è la lun¬ 
ghezza della bobina in centimetri e « K » è 
®^® essere trovata nella ta¬ 
bella n. 2 II raggio della bobina («a») è la 

St*rrae“l<!.'‘’“' « « 

Amplificatore in alta frequenza — Dopo 
mezzo per scegliere il segnale 
portato da una determinata frequenza por- 
tante, e uello stesso tempo bloccare la strada 
nnioli® POi'tanti, occorre amplificare 

P®*' mezzo di un amplificatore 
° radiofrequenza, onde con. 
ferirgli la energia necessaria a produrre gli 



demodulatore o ri- 
velatore che lo si voglia chiamare. 

Normataente nei radio ricevitori gli am¬ 
plificatori di alta frequenza sono aniplifica- 
tori di voltaggio. In altre parole il loro scopo 
principale e di elevare il voltaggio del se- 
successivi, fino a otte- 
,• ^®®fssaria variazione nella corrente 
di figlia del circuito nel anale il segnale vie- 

ma anche, e ciò è indispensabile, che l’ele¬ 
vazione in questione avvenga senza distorsio¬ 
ne apprezzabile. E’ necessario, quindi, sceglie¬ 
re 1 valori delle parti componenti il circmito 
in maniera tale che l’aumentato poteSe 
non ponga le valvole in condizioni di opera- 
da^def^segnale'^^ modificare la forma dell’on. 


Tipi di amplificatori d’alta frequenza — In 
generale gli amplificatori di alta frequenza 
vengono suddivisi in due categorie: quelli 
si^onizzati e quelli non sintonizzati. 

Gli amplificatori sintonizzati in alta fre¬ 
quenza possono essere regolati per un parti¬ 
colare segnale. L’amplificatore non sintoniz- 
successione di stadil calcolati in 
modo da consentire il passaggio di un’ampia 
variazione del segnale"^ prestito, coS S 

possono essere usati per amplicare tutti i 
segnali, affidando il c^mpitHefia sce" a a 
stadi successivi. 

Riferendoci ancora una volta alla figura 2 
se, ad un dato valore del condensatore, il cir¬ 
cuito e sintonizzato per permettere il libero 
coibente a 1.000 chilocicli 
(1.000.000 di cicli) una differenza di poten- 

^ ^ e» a meno 

che la reattan^ non sia regolata in modo da 
permettere il flusso di altre frequenze, non 
VI Sara alcuna apprezzabile differenza di po¬ 
tenziale a frequenze diverse da quelle per la 
quale il circuito e regolato. 

3 abbiamo ripreso il circuito di 
elementi di 

entrata di una valvola tipo triodo, i cui ele- 
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TABELLA 2. 

\/ALORI PER CALCOLA Rg L'jNDUT]AN?A PI LINA 0OBINAAP t/N S0L05TRAT0 
L -JncJyHanza in microhenry • n 

à-roegio delia bobina in cm. • /f * cosianfe in funzione di 2^ 


Diametro 

K 

Diametro 

K 

lunghezza 

lunghezza 

2a 

6 

2a 

b 

0.00 

1.0000 

2.00 

0.5255 

.05 

.9791 

2.10 

.5137 

.10 

.9588 

2.20 

.5025 

.15 

.9391 

2.30 

.4918 

.20 

.9201 

2.40 

.4816 

0.25 

0.9016 

2.50 

0.4719 

.30 

.8838 

2.60 

.4626 

.35 

.8665 

2.70 

.4537 

.40 

.8499 

2.80 

.4452 

.45 

.8337 

2.90 

.4370 

0.50 

0.8181 

3.00 

0.4292 

.55 

.8031 

3.10 

.4217 

.60 

.7885 

3.20 

.4145 

.65 

.7745 

3.30 

.4075 

.70 

.7609 

3.40 

.4008 

0.75 

0.7478 

3.50 

0.3944 

.80 

.7351 

3.60 

.3882 

.85 

.7228 

3.70 

.3822 

.90 

.7110 

3.80 

.3764 

.95 

.6995 

3.90 

.3708 

1.00 

0.6884 

4.00 

0.3654 

1.05 

.6777 

4.10 

.3602 

1.10 

.6673 

4.20 

.3551 

1.15 

.6573 

4.30 

.3502 

1.20 

.6475 

4.40 

.3455 

1.25 

0.6381 

4.50 

0.3409 

1.30 

.6290 

4.60 

.3364 

1.35 

.6201 

4.70 

.3321 

1.40 

.6115 

4.80 

.3279 

1.45 

.6031 

4.90 

.3238 

1.50 

0.5950 

5.00 

0.3198 

1.55 

.5871 

5.20 

.3122 

1.60 

.5795 

5.40 

.3050 

1.65 

.5721 

5.60 

.2981 

1.70 

.5649 

5.80 

.2916 

1.75 

0.5579 

6.00 

0.2854 

1.80 

.5511 

6.20 

.2795 

1.85 

.5444 

6.40 

.2739 

1.90 

.5379 

6.60 

.2685 

1.95 

.5316 

6.80 

.2633 


diametro 


lunghezza 

ò 


7.00 

7.20 

7.40 

7.60 

7.80 

8.00 

8.50 
9.00 

9.50 
10.00 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
22.0 
24.0 
26.0 
28.0 
20.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 
90.0 
lOO.O 


menti di uscita sono collegati ad una indut¬ 
tanza indicata come Lp 2. Mentre la corrente 
fluisce attraverso l’induttanza e la capaci¬ 
tanza del circuito Ls-C, il punto G del cir¬ 
cuito stesso sarà alternativamente negativo e 
positivo rispetto a F. Si noti che il G del cir¬ 
cuito è collegato alla griglia della valvola a 
vuoto e che F è collegato, invece, ai filamenti 
della stessa valvola. Naturalmente ammette¬ 
remo anche la presenza di un voltaggio co¬ 
stante negativo di griglia. Esiste così una dif¬ 
ferenza di potenziale attraverso gli elementi 
della valvola a vuoto, una differenza di po¬ 


tenziale variante, che provo¬ 
ca la variazione del poten¬ 
ziale imposto alla griglia e, 
come conseguenza, il fluire 
di una corrente variante at¬ 
traverso il circuito di placca, 
del quale fa parte Tinduttan- 
za Lp2. 

Abbiamo detto che la na¬ 
turale funzione degli ampli¬ 
ficatori d’alta frequenza è 
quella di portare il voltaggio 
al valore necessario negli 
stadi successivi e è del pari 
noto che l’uscita di uno sta¬ 
dio è la riproduzione dell’en¬ 
trata, includente il compo¬ 
nente di bassa frequenza 
modulato sull’onda portante 
ad alta frequenza. 

Nei vecchi tipi di ricevitori, 
conosciuti come ricevitori ad 
alta frequenza sintonizzata, 
i singoli stadi di amplifica¬ 
zione dell’alta frequenza era¬ 
no forniti di mezzi che per¬ 
mettevano di regolare la 
reattanza. Inoltre tali appa¬ 
recchi usavano un condensa¬ 
tore variabile a questo sco¬ 
po, essendo la variazione 
della capacitanza più agevol¬ 
mente controllabile della va¬ 
riazione dell’induttanza. 

In mancanza di altri mez¬ 
zi per accrescere Tamplifica- , 
zion^\, quali ad esempio la 
reazione, e del basso Q (fat¬ 
tore di amplificazione) delle 
valvole allora esistenti, erano 
necessari almeno due stadi 
di amplificazione in alta fre¬ 
quenza per ottenere l’aumen¬ 
to del voltaggio occorrente a 
pilotare efficacemente il ri¬ 
velatore. Gli amplificatori 
sintonizzati di alta frequen¬ 
za, tuttavia, se ben disegnati 
erano di costruzione sempli¬ 
ce e di alta efficienza. 

La reazione — La rea- 
-— - zione consiste nel pre¬ 

levare una parte dell’energia dal circuito di 
placca, o circuito di uscita, e riportarla al cir¬ 
cuito di entrata per aumentare la forza del 
segnale. La reazione eccessiva si traduce in 
oscillazioni, che, non essendo controllate, im¬ 
pediscono alla valvola di svolgere bene il suo 
lavoro, sia come amplificatore che come ri¬ 
velatore. La reazione era in passato larga¬ 
mente usata e veniva ottenuta accoppiando 
per mezzo di una capacitanza o di una indut¬ 
tanza i circuiti di entrata e di uscita. 

La reazione può essere causata dall’accop¬ 
piamento tra gli elementi di placca e di gri- 


0.2584 

.2537 

.2491 

.2448 

.2406 

0.2366 

.2272 

.2185 

.2106 

.2033 

0.2033 

.1903 

.1790 

.1692 

.1605 

0.1527 

.1457 

.1394 

.1336 

.1284 

0.1236 

.1151 

.1078 

.1015 

.0959 

0.0910 

.0808 

.0728 

.0664 

.0611 

0.0528 

.0467 

.0419 

.0381 

.0350 
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Fig. 4. - Per accrescere la forza 
del segnale di entrata, si pro¬ 
voca l’afflusso nel circuito di 
entrata di una porzione della 

corrente del circuito di placca 
(reazione). Quest’afflusso, però, 
deve essere regolato, perché, se 
eccessivo, potrebbe provocare 
un’oscillazione che disturbereb¬ 
be il funzionamento della val¬ 
vola. Poiché la reazióne può es¬ 
sere causata anche dall’accop¬ 
piamento tra placca e griglia del 
triodo, nei circuiti neutrodyne 
è stata introdotta una capaci¬ 
tanza esterna per compensare la 
capacitanza inter elettrodica ed 
impedire cosi l’auto-oscillazione 
(compensatore di neutralizza¬ 
zione). 

glia del triodo, elementi rappresentanti ri¬ 
spettivamente Tentrata e Tuscita. Proprio 
per questa ragione negli apparecchi usanti 
circuiti << neutrodina », una capacitanza ester¬ 
na era inserita tra gli stadi per compensare 
la reazione dovuta alla capacitanza interelet- 
trodica e quindi impedire Tauto-oscillazione 
11 condensatore di neutralizzazione, come 
venne chiamato, era normalmente collegato 
come in figura 4. Si trattava di una unità di 
bassa capacitanza, del tipo semifisso, in mo¬ 
do che fosse possibile regolarlo per compen¬ 
sare le variazioni tra valvole aventi capaci¬ 
tanze iterelettrodiche di diverso valore. 

La rivelazione — Rivelazione è il nome da¬ 
to alla demodulazione del segnale radio, cioè 
alla separazione della componente di bassa 
frequenza dall’onda modulata. Questa sepa¬ 
razione è necessaria per il funzionamento del 
dispositivo destinato a mettere l’aria in movi¬ 
mento allo scopo di generare le onde sonore, 
perché, mentre i dispositivi meccanici non ri¬ 
spondono agli impulsi ad alta frequenza rap¬ 
presentati dai segnali radio, quali giungono 
all’antenna. 

Strettamente parlando, la rivelazione è un 
processo di raddrizzamento, nel cui corso 
l’onda alternantesi ad alta frequenza è con¬ 
vertita in una serie di impulsi di corrente 
continua fluttuante. Il più efficiente dei ri¬ 
velatori .sarebbe indubbiamente uno nel qua¬ 
le il processo di raddrizzamento fosse comple¬ 
to, uno nel quale solo un lato della onda al¬ 
ternata fosse trattenuto nella sua forma ori¬ 
ginale, e la cui uscita fosse una funzione ret¬ 
tilinea dell’entrata. Tuttavia in pratica è mol¬ 
to difficile, se non addirittura impossibile 
raggiungere una tale efficienza di operazione! 

La modulazione di un segnale di radiofre¬ 
quenza per mezzo di un impulso di bassa fre¬ 
quenza crea una serie di impulsi varianti co¬ 
nosciuti come treni d’onda. Così, quando una 
«nota di 500 cicli viene imposta su di una por¬ 
tante di 1.000.000 di cicli, si ottiene una varia¬ 
zione della ampiezza della portante con ogni 
alternanza della nota di 500 cicli, in modo che 
viene a formarsi una serie di treni d’onda. 


Quando queste due frequenze sono combinate 
in un circuito non lineare, come lo stadio 
amplificatore modulato di un radiotrasmet¬ 
titore, si ottiene il risultato mostrato in fi¬ 
gura 5. E’ compito del rivelatore separare gli 
impulsi di bassa frequenza dalla rimanente 
parte del segnale e passare questi impulsi 
allo stadio amplificatore, che immediatamen¬ 
te lo segue, per la finale distribuzione all'al¬ 
toparlante. 

Tipi di rivelazione — Due sono i tipi di ri¬ 
velazione più comunemente usati: la «rive¬ 
lazione di placca » e la « rivelazione di gri¬ 
glia ». Nel secondo tipo il processo di raddriz¬ 
zamento avviene nel circuito di griglia e il 
segnale è passato al circuito di uscita come 
corrente pulsante. Nel primo il raddrizzamen¬ 
to e effettuato nel circuito di placco a cir¬ 
cuito di uscita. 

Nei ricevitori di disegno più antico, nei 
quali l’amplificazione del segnale in alta fre¬ 
quenza non era molto grande, veniva posta 
una grande enfasi nella sensibilità del rive¬ 
latore. Tuttavia, usando valvola ad alto fat¬ 
tore di amplificazione e con amplificatori in 
alta frequenza ben progettati, non è così es¬ 
senziale che un rivelatore di alta sensibilità 
sia impiegato, ma una attenzione maggiore 
viene posta all’assenza di distorsione. 

Resistenza di griglia e condensatore — Cir¬ 
cuiti impieganti una resistenza ed un con¬ 
densatore di griglia erano considerati molto 
soddisfacenti, quando la percentuale della 
modulazione era bassa. Tuttavia con una cre¬ 
scita di questo fattore, il sistema si è dimo¬ 
strato responsabile di una notevole quantità 
di distorsione. 

Ci sono molti metodi per spiegare il fun¬ 
zionamento dei rivelatore che prevede una 
resistenza ed un condensatore d igriglia, ma 
tutti sono più o meno complessi, perché, per 
comprendere l’azione, è necessario visualizza¬ 
re un processo che avviene in un periodo bre¬ 
vissimo di tempo. La spiegazione più sempli¬ 
ce ha a che vedere con il moto degli elet¬ 
troni e l’applicazione delle cariche elettriche 
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Fig. 5. - La modulazione di 
un’alta frequenza per mezzo di 
una bassa frequenza consiste nel 
variare Vampiezza delValta fre- 
quenza {portante) ad ogni al¬ 
ternanza della bassa frequenza. 
Si ottiene così una serie di im¬ 
pulsi, o treni d*onde, la cui am¬ 
piezza riproduce quella di una 
delle alternanze della bassa 
frequenza. In figura è rappre¬ 
sentata in alto una portante ad 
alta frequenza (1.000.000 di cicli) 
e sotto una nota a 500 cicli. Sot¬ 
to ancora il risultato che si ot¬ 
tiene quando nello stadio am¬ 
plificatore-modulatore di una 
trasmittente le due frequenze 
vengono unite. La funzione del 
rivelatore dei ricevitori è quel¬ 
la di separare gli impulsi a bas¬ 
sa frequenza, eliminando la por¬ 
tante, per passarli agli stadi suc¬ 
cessivi di amplificazione e fi¬ 
nalmente alValto parlante. Na¬ 
turalmente il rivelatore ideale 
sarebbe uno la cui uscita fosse 
una funzione lineare dell*entra¬ 
ta, ma in pratica è ben difficile 
raggiungere una tale efficienza. 



Consideriamo un circuito come quello in 
figura 6, consistente in una induttanza, L, 
sintonizzata da un condensatore, C, e con¬ 
nessa alla griglia tramite una resistenza RG 
ed un condensatore CG. Il circuito sintoniz¬ 
zato CL, accoppiato a un circuito pilota, vie¬ 
ne attraversato da un flusso di corrente al¬ 
ternata ad una particolare frequenza. Una 
bassa frequenza è impressa sull’onda portan¬ 
te tuttavia, cosicché l’ampiezza della alter¬ 
nanza aumenta o decresce secondo la fre¬ 
quenza del segnale di bassa frequenza. Di 
conseguenza la corrente alternata che fluisce 
attraverso LC è una corrente modulata. Il 
ritorno alla griglia è dal lato positivo della 


sorgente alimentatrice dei filamenti, il che 
signiflca che la griglia è leggermente positiva 
rispetto al potenziale medio dei filamenti. 

Mentre la corrente passa attraverso il cir¬ 
cuito LC, il punto è alternativamente posi¬ 
tivo e negativo. Griglia e filamenti della val¬ 
vola costituiscono i due elementi di un diodo 
raddrizzatore. La frequenza di risonanza pro¬ 
duce un flusso di corrente nel circuito LC, 
flusso che è aumentato dal guadagno, Q, del 
circuito sintonizzato. La caduta di voltaggio 
e attraverso il circuito sintonizzato sale e 
cresce secondo il segnale di entrata ed è que¬ 
sto voltaggio che viene applicato attraverso 
la griglia e i filamenti per il raddrizzamento. 
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Fig. 6. - La rivelazione con circuiti del genere 
era molto usata nei vecchi apparecchi quando la 
percentuale di modulazione era bassa, tuttavia 
adesso è stata scartata, poiché è causa di una 
buona quantità di distorsione. Il condensatore Cp 
nel circuito di placca, insieme al primario del 
trasformatore del primo stadio di bassa frequenza, 
eliminano la piccola componente di alta frequen¬ 
za che può essere rimasta nel segnale dopo la 
rivelazione: il primario agisce come una im¬ 
pedenza, bloccartelo il passo ad ogni alta frequen¬ 
za, mentre il condensatore le offre un cammino 
a bassa resistenza verso la terra. 



Quando il segnale rende la griglia positiva 
rispetto ai filamenti, la corrente fluisce at¬ 
traverso la resistenza di griglia RG. Ciò pro¬ 
duce una caduta di voltaggio attraverso la 
resistenza stessa, caduta di voltaggio che ser¬ 
ve per caricare il condensatore CG. Il lato 
di questo condensatore indicato con a si cari¬ 
ca negativamente e pone una carica simile 
sulla griglia della valvola. 

Il fatto che nella griglia si stabilisca un 
potenziale negativo causa una diminuzione 
della corrente di placca, diminuzione la cui 
ampiezza è determinata dal voltaggio del se¬ 
gnale e dalle possibilità della valvola come 
amplificatrice. 

Durante gli intervalli nei quali e assume 
una polarità che impedisce il fluire della cor¬ 
rente attraverso la resistenza RG, la griglia 
ritorna al suo potenziale normale e con lei 
torna al suo valore normale la corrente di 
placca. 

Il condensatore CG serve a filtrare la cor¬ 
rente attraverso la resistenza RG, eliminan¬ 
do le singole variazioni di alta frequenza e 
facendo sì che il circuito risponda responsivo 
al valore medio di un gruppo di impulsi, piut¬ 
tosto che a quello di ogni singolo impulso. 

E' stato spiegato come la modulazione di 
una radiofrequenza portante con un segnale 
di bassa frequenza provochi una serie di tre¬ 
ni di onde. Causa razione della resistenza di 
griglia e del condensatore, il segnale del cir¬ 
cuito di entrata del rivelatore consiste in 
impulsi di una semionda in AF. Come risul¬ 
tato del cambiamento nella forma dell'onda 
del segnale, l'uscita della valvola rivelatrice 
segue naturalmente una forma simile, pro¬ 
vocando così un predominio della bassa fre¬ 
quenza, benché il segnale possa ancora con¬ 
tenere una traccia dell'alta. 

Ogni rimanente della componente di AF 
è poi eliminato da una combinazione di due 
elementi: prima il condensatore CP; collegato 
attraverso placca e filamenti della valvola, 
poi il primario del trasformatore del primo 
stadio della BF. Questo primario agisce an¬ 
che come impedenza riguardo al flusso del¬ 
l'alta frequenza, mentre il condensatore of¬ 
fre un cammino agevole verso la massa 
per gli impulsi ad alta frequenza. 

Rivelazione di bias di griglia — In questo 
sistema un potenziale negativo viene impres¬ 
so sulla griglia, in maniera tale da farlo ope¬ 


rare sulla porzione curva più bassa della cur¬ 
va-voltaggio di griglia-corrente di placca. La 
variazione media nella corrente di placca è 
così molto più forte che la normale corrente 
di placca e l'oscillazione positiva del poten¬ 
ziale di griglia provoca una crescita della cor¬ 
rente di placca durante la metà positiva del 
ciclo più forte della diminuzione che si ve¬ 
rifica durante la metà negativa. Ciò è illu¬ 
strato dalla curva, che mostra il resultato 
del cambiamento del bias di griglia in una 
valvola. 

Nell'usare questo metodo la distorsione è 
introdotta di proposito nel circuito. Questa 
distorsione, mentre provoca una deviazione 
dell’onda dalla forma deH’originale enfasizza 
semplicemente l'ampiezza di un lato del tre¬ 
no d’onde e minimizza quella del lato op¬ 
posto. 

La. rivelazione di bias di griglia è più sod¬ 
disfacente per ricevitori operati dove la for¬ 
za del segnale è notevole, perché questo si¬ 
stema è capace di trattare segnali anche di 
notevole potenza senza distorcerli. Il princi¬ 
pale vantaggio è, infatti, la capacità di trat¬ 
tare un volume maggiore. 

Esso è, però, meno sensibile del rivelatore 
a resistenza di griglia prima descritto, tutta¬ 
via nei ricevitori aventi un alto guadagno 
nell'amplificazione dell’alta frequenza, come 
abbiamo già detto, il bisogno di un’alta sen- 
sibilit àè meno pronunciato e le maggiori 
cure possono esser portate all’efficienza nel 
raddrizzare il segnale ed affettuare la mo¬ 
dulazione. 

Il dìodo rivelatore — Una semplice valvo¬ 
la a due elementi, placca e catodo, può essere 
usata come rivelatore o raddrizzatore di se¬ 
gnali modulati di alta frequenza. Normal¬ 
mente si adopera in questo caso il raddrizza¬ 
mento di una semi-onda, e la valvola divie¬ 
ne conducente quando il segnale rende po¬ 
sitiva la placca nei rispetti del catodo. Tutte 
le alternanze negativ esono completamente 
soppresse: l’uscita di un rivelatore siffatto 
consiste, infatti, di una corrente continua 
pulsante ad ampiezze modulate di radio fre¬ 
quenza. Le caratteristiche del diodo rivela¬ 
tore sono la bassa sensibilità e la bassa di¬ 
storsione.^ Questo tipo di rivelazione è at¬ 
tualmente usato in maniera pressoché gene¬ 
rale, dandosi nei modernissimi apparecchi ad 
alto guadagno assai più valore alla fedeltà di 






riproduzione che alla sensibilità in un cir¬ 
cuito rivelatore. 

Rivelatori - Avvertenze generali — La ri¬ 
velazione è demodulazione, separazione, cioè 
della componente di bassa frequenza dalla 
portante in alta frequenza. In effetti si trat¬ 
ta di un process odi raddrizzamento che va¬ 
ria la corrente alternata in una corrente con¬ 
tinua pulsante, la porzione raddrizzata del¬ 
l’onda avendo la stessa forma generale dalla 
parte dell’onda alternata che è sul lato po¬ 
sitivo della linea a potenziale zero, rjna vol¬ 
ta messisi in testa i concetti generali del¬ 
l’azione del rivelatore, basterà consultare un 
manuale, intorno alle caratteristiche delle 
sue valvole. I tipi di circuito impiegati va¬ 
riano, infatti, secondo il tipo di valvola da 
usare. 

Amplificatori di bassa frequenza — Una 
volta demodulato il segnale, è necessario 
provvedere all’amplificazione del resultante 
treno di onde fino a raggiungere l’energia oc¬ 
corrente al dispositivo meccanico incaricato 
di generare le onde sonore. Il tipo dì ampli¬ 
ficatore da scegliere dipende in buona parte 
dalla specie di demodulazione usata. Nel caso 
di rivelazione di potenza — altro nome che 
viene dato alla rivelazione di bias di griglia — 
è possibile passare direttamente dal rivela¬ 
tore alla valvola finale di potenza, a condi¬ 
zione che circuiti ad alto guadagno prece¬ 
dano il rivelatore stesso. Il valore della re¬ 
sistenza di placca deve essere scelto secondo 
le avvertenze dei produttori della valvola e 
risultanti da qualche manuale. 

Controlli manuali di volume — Nei radio- 
ricevitori è necessario avere qualche sistema 
per regolare il volume dell’uscita data dal¬ 
l’apparecchio, perché alcune stazioni, che 
sono vicine e più potenti, fanno giungere un 
forte segnale, mentre altre che sono lontane 
e di minore potenza. 

Questo dispositivo consiste gene^ralmente 
neH’inserzione di una resistenza nei circuiti. 
'Nei vecchi apparecchi a batteria, quando que¬ 
ste erano nuove, i loro voltaggi erano alti, 
poi, man mano che venivano usate, i vol¬ 
taggi erogati diminuivano di valore. Per im¬ 
pedire ai filamenti delle valvole di ricevere 
un voltaggio eduna corrente di valore troppo 
elevato, che avrebbe potuto bruciarli, una re¬ 
sistenza era indispensabile e doveva essere 
una resistenza eh potesse essere regolata sen¬ 
za difficoltà. Così venne adottato un reostato 
ed a questo reostato fu affidato il compito 
non solo di regolare il flusso della corrente 
ed il voltaggio destinato ai filamenti, ma an¬ 
che quello di servire come controllo del vo¬ 
lume emesso daH’apparecchio. 

Con l’uso della corrente alternata delia re¬ 
te domestica di alimentazione, si venne a di¬ 
sporre di un voltaggio dì costanza notevole, 
e l’uso del reostato venne abbandonato, ma 
si dovette ricorrere ad altri metodi per rego¬ 
lare il volume. Quelli più usati sono sette, co¬ 


me 1 evirtù e i peccati mortali e precisa- 
mente: 

1) controllo della resistenza del circuito 
di antenna; 2) controllo del voltaggio del 
bias di griglia; 3) controllo del voltaggio del¬ 
la griglia schermo: 4) controllo del bias di 
griglia della resistenza di antenna; 5) con¬ 
trollo del voltaggio di placca; 6) controllo dei 
circuiti di alta frequènza; 7) controllo dei 
circuiti della bassa frequenza. 

Controllo del circuito di antenna — E’ il 

sistema più semplice. Opera nel circuito di 
antenna dell’apparecchio in modo da rego¬ 
lare la quantità del segnale inviato alia gri¬ 
glia della prima amplificatrice in alta fre¬ 
quenza. 

I mezzi per inserire questo controllo nel 
circuito di antenna sono molti e la figura 7 
ne illustra tre. Le lettere R, L e C si rife¬ 
riscono ai tre terminali sul retro del reostato, 
che può essere usato come potenziometro 
appunto perché tra tre terminali. 

Nella figura 7a l’antenna è collegata diret¬ 
tamente ad R sulla destra del controllo; la 
massa, che normalmente è il telaio dell’ap¬ 
parecchio, è collegata ad L, il terminale a 
sinistra; il braccio mobile in C (terminale 
centrale) è collegato direttamente alla gri¬ 
glia della prima amplificatrice in alta fre¬ 
quenza. Il massimo dei volume si ottiene 
quando la manopolina che comanda l’albero 
è ruotata tutta verso destra (senso dell’oro¬ 
logio) dal davanti del pannello, perché in tal 
caso C muove verso R. La quantità di resi¬ 
stenza tra R e L, figura 7, è fra i 450 ed i 
10.000 ohms. Questo comando del volume si 
trova su moltissimi dei primi tipi a corrente 
alternata. 

In figura 7b la bobina del primario della 
prima alta frequenza, normalmente chiamata 
bobina di antenna, è collegata al terminale 
centrale in C, che è il braccio mobile del po¬ 
tenziometro, mentre l’altro terminale del pri¬ 
mario e il terminale L sono collegati, insieme 
o separatamente, alla massa. 

II valore della resistenza usata in questo 
dispositivo è generalmente tra i 2.000 ed i 


Impossibile dedicarsi alla rediotecnica senza 
conoscere collegamenti e valori delle sìngole 
valvole! 

Dal prossimo numero 

IL SISTEMA A 

inizierà la pubblicazione dì un prontuario nel 
quale saranno descritte tutte le valvole, eu¬ 
ropee ed americane, attualmente in uso. 

Il prontuario sarà completato da un formu¬ 
lario e da una raccolta di schemi di semplice 
realizzazione e sarà impaginato nei singoli 
fascicoli in modo da poter togliere da questi 
le pagine in questione per riunirle in un fa¬ 
scìcolo a parte di facile consultazione. 

Chiedete in tutte le edìcole 
IL SISTEMA A 
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Fig. 7. - Tre sistemi per inse¬ 
rire il controllo di volume nel 
circuito di antenna. In A Van- 
tenna è collegata direttamente 
ad uno dei lati del potenzio¬ 
metro, il cui lato opposto è 
messo a terra, mentre il termi¬ 
nale del braccio mobile è colle¬ 
gato alla griglia della prima am- 
plificatrice in alta frequenza. 
In B al braccio mobile del po¬ 
tenziometro è collegato il lato 
superiore della bobine d'anten¬ 
na, il cui lato opposto è messo 
a ter^a, insieme al lato opposto 
all'antenna della resistenza, o 
separatamente. In C il braccio 
mobile del controllo di volume 
collegato alla griglia come in 
A, ha un'aggiunta: un'impe¬ 
denza di alta frequenza, uno dei 
cui lati è posto a terra. Questa 
impedenza permette l'uso di re¬ 
sistenze di volume più alto. 


20.000 ohms, e dipende in grande misura dal¬ 
l’impedenza del primario stesso. 

Il primario dell’alta frequenza è qualche 
volta collegato ai terminali R ed L, mentre 
il terminale C è portato a massa, ma questo 
sistema non da risultati buoni come quello 
della figura 7b, già descritto. 

In figura 7c una impedenza di alta fre¬ 
quenza è stata aggiunta al circuito. Lo scopo 
di questa impedenza è quello o di dare un 
responso crescente alla estremità a bassa fre¬ 
quenza della gamma di trasmissione, o di per¬ 
mettere l’uso di una resistenza più alta nel 
controllo di volume senza ronzi! disturbatori. 
In questo circuito vengono usate resistenze 
che giungono sino a 50.000 ohms. 

Controllo sul bias di griglia — Questo tipo, 
usato principalmente nei vecchi apparecchi 
a batterie, consisteva in potenziometro tra i 
2000 ed i 400 ohms con i terminali posti at¬ 
traverso i filamenti della valvola, che erano 


alimentati dalla batteria A, Il terminale cen¬ 
trale, il braccio mobile, va connesso al ter¬ 
minale del catodo della bobina deH’alta fre¬ 
quenza. L’uscita della valvola viene così re¬ 
golata, regolando il potenziale negativo della 
griglia e il risultato di un tale cambiamento 
può esser chiaramente compreso dando uno 
sguardo alla curva delle caratteristiche di una 
valvola a vuoto ed osservando il cambiamento 
sulla curva dell’uscita di quella valvola in 
seguito ad una variazione del potenziale ne¬ 
gativo della griglia. 

Controllo di antenna e di bias di grìglia — 
E’ una combinazione dell’azione dei due si¬ 
stemi precedentemente illustrati. La prima 
azione è il controllo del volume per mezzo 
dell’accrescimento del bias sulla valvola che 
si desidera controllare. La seconda azione si 
ottiene diminuendo il segnale dell’antenna. 
Un circuito di questo genere è illustrato in 
figura 8. Ci può essere sul potenziometro un 


Fig. 8. - In questo circuito sono combinate le 
azioni del controllo sul circuito di antenna e sul 
bias di griglia. Notate che lo spostamento del 
contatto mobile del potenziometro può essere 
limitato (linea punteggiata in figura), in modo da 
aver sempre un minimo di resistenza per for¬ 
nire alla valvola il corretto potenziale di gri¬ 
glia, anche quando il controllo è aperto al 
massimo. 
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arresto al punto indicato dalla linea punteg¬ 
giata, in modo da avere sempre un minimo 
di resistenza da usare come resistenza mini¬ 
ma di bias per fornire alla valvola il corretto 
voltaggio negativo d giriglia in posizione di 
volume completamente aperto. 

Controllo del voltaggio della griglia-scher¬ 
mo — L’uscita della valvola o delle valvole 
è . controllata regolando il voltaggio della gri¬ 
glia schermo. 

Questo cambiamento provoca una varia¬ 
zione delle condizioni della valvola in ma¬ 
niera simile a quella provocata nel voltaggio 
della griglia, ma non può essere evidente¬ 
mente usato sui triodi, nei quali manca la 
griglia schermo. Un circuito del genere è il¬ 
lustrato in figura 9. Questo controllo potreb¬ 
be essere esteso a diverse valvole, collegando 
in serie le loro griglie schermo, come indi¬ 
cato in figura 9 dalla linea punteggiata, ma 
viene usato soltanto in qualche tipo di ri¬ 
cevitore a batterie. In genere si adoperano 
potenziometri da 50.000 ohms, per quanto, 
dovendo sostituirli, sia possibile rimpiazzarli 
con unità da 10.000. 

Controllo del voltaggio del circuito di placca 

— Se il terminale C del potenziometro è col¬ 
legato al terminale +B della bobina di plac¬ 
ca (primario della bobina di alta frequenza), 
invece che alla griglia schermo della valvola, 


Fig. 10. - Esempio di controllo di volume sulla 
bassa frequenza. Il controllo, inserito nel circuito 
di un amplificatore con accoppiamento resistivo, 
diviene in effetti una parte del carico della placca 
della valvola precedente. Una variante di questo 
circuito si avrebbe unendo la griglia ad R e colle- 
gando L a C: così una parte del controllo di 
volume sarebbe posta in cortocircuito. Essendo, 
però, la resistenza del potenziometro una parte 
del carico di placca della valvola precedente, è 
logico che le variazioni del suo volume si tra¬ 
ducano in variazioni di quel carico, provocando 
così una spiacevole distorsione. 


Fig. 9. - In questo schema Vuscita è regolata 
variando opportunamente il potenziale imposto 
alla griglia schermo e di conseguenza questo 
sistema può essere solo adottato con valvole a 
quattro (tetrodi) o più (pentodi) elementi. Il con¬ 
trollo può essere esteso a più di una valvola, 
collegando in serie le loro griglie schermo, come 
indicato dalla linea punteggiata. Il valore della 
resistenza da usare in questo caso è di circa 50.000 
ohm, per quanto in alcuni apparecchi si trovino 
resistenze fino a 100.000. Se il terminale C del 
potenziometro fosse collegato al terminale B del 
primario delValta frequenza (bobina di placca) 
il controllo sarebbe effettuato regolando il flusso 
della corrente di placca. 


come indicato in figura 9, il volume verrà 
regolato, controllando il voltaggio sul circuito 
di placca della valvola. La corrente in giuo¬ 
co nel circuito di placca è molto più grande 
di quella nel circuito della griglia schermo, 
e punti bruciati si trovano spesso sul poten¬ 
ziòmetro allo scopo usato, con il risultato di 
rumori indesiderabili. Questo difetto ha pro¬ 
vocato l’abbandono del sistema. 

Circuiti di controllo sull’alta frequenza — 
Ci sono due maniere di collegare il potenzio¬ 
metro per ottenere questo risultato. Uno è il 
collegarlo attraverso i terminali del primario 
(+B e P) della bobina di alta frequenza, fi¬ 
gura 9, spuntando così, o cortocircuitando, 
una parte'della corrente che fluisce in quel¬ 
l’avvolgimento. L’altro metodo consiste nel 
collegare il potenziometro ai terminali del se¬ 
condario (G e massa) della bobina d’alta fre¬ 
quenza, fig. 9. 

Il primo sistema era molto usato nei vecchi 
apparecchi a batteria e nei primi a corrente 
alternata. La resistenza dei potenziometro 
usato varia da 1000 a 10.000 ohms, mentre la 
più bassa resistenza da usare nel secondarfo 
è di 100.000 ohms. La resistenza normale nel 
circuito del secondario, anzi, è addirittura di 
250.000 ohms,e non mancano apparecchi che 
usano resistenze da 500.000. Più alta, dunque, 
quanto più alta è la corrente attraverso il 
circuito,“ più bassa la resistenza, mentre la 







corrente attraverso il secondario di una ra¬ 
diofrequenza è molto più bassa di quella at¬ 
traverso il primario. 

Controlli sulla bassa frequenza — Ci sono 
due tipi di amplificazione in bassa frequenza: 
accoppiamento tramite resistenze e tramite 
trasformatore (a nucleo di ferro). Le con¬ 
nessioni di un potenziometro ad un circuito 
con accoppiamento resistivo sono illustrate 
nella figura 10, che mostra come il poten¬ 
ziometro occupi il posto della resistenza po¬ 
sta sulla destra del condensatore di bloccag¬ 
gio. Così la resistenza viene a far parte del 
carico della placca.della valvola precedente e 
il suo valore è determinato e dal carico di 
placca richiesto dalla valvola e dall'ammis¬ 
sione del circuito di griglia di quella succes¬ 
siva. Una modifica consiste nel collegare la 
griglia ad R e neH’unire insieme L e C, cor¬ 
tocircuitando cosi una parte del controllo. 
Questo metodo non si è dimostrato, però, mol¬ 
to efficiente, perché il movimento del brac¬ 
cio mobile provoca una variazione nel carico 
di placca precedente, dando così luogo ad 
una distorsione. 

Quando è usato un trasformatore di bassa 
frequenza, il potenziometro è posto attraver¬ 
so il suo secondario e il braccio mobile è col¬ 
legato alla griglia della valvola successiva 
(fig. 11). I valori del potenziometro vanno da 
100.000 ohms a due megaohms. Il sistema 
è sovente usato grazie ai pochi disturbi che 
provoca. 

Controllo automatico di volume — Viene 
impiegato per minimizzare il fading e for¬ 
nire una riproduzione di livello più costante. 


Fig. 11. - Negli stadi di bassa frequenza che pre¬ 
vedono Vuso di un trasformatore, il controllo di 
volume viene posto attraverso il secondario, col¬ 
legando il braccio mobile al terminale della 
griglia della valvola successiva. In questo caso si 
usano normalmente resistenze di alto valore: da 
200.000 ohm a 2 megaohm. Esistono anche altri 
sistemi per Vinserimento del controllo di volume, 
sia nelValta che nella bassa frequenza, ma in 
definitiva non sono che varianti di quelli da noi 
aescritti. 


E’ compiuto usando l’uscita della valvola ri¬ 
velatrice — il secondo rivelatore nel caso di 
un circuito supereterodina — che consiste 
in una corrente raddrizzata, per causare una 
variazione nel bias applicato alle griglie del¬ 
le valvole degli stadi amplificatori delFalta 
frequenza. 

Un tipico esempio di controllo automatico 
di volume è illustrato in figura 12. In questo 
caso un triodo, nei quale griglia e placca sono 
collegate insieme esternamente, costituendo 
così un diodo, è usato come seconda rivela¬ 
trice. In tal circuito nessun voltaggio è ap¬ 
plicato airanodo, consistente della combina¬ 
zione placca-griglia, quando non c’è nessun 
voltaggio del segnale, ma quando un segnale 
arriva, una corrente raddrizzata fluisce at¬ 
traverso il circuito comprendente le resi¬ 
stenze RI, R2 e una porzione di R3 alla terra 
e* indietro al catodo della rivelatrice. R3, si 
noterà, è una resistenza variabile e serve co¬ 
me comando a mano del controllo di volume, 
permettendo di variare per suo mezzo il va¬ 
lore totale delle tre resistenze in serie. Qual¬ 
siasi punto del circuito da RI ad R3 è nega¬ 
tivo rispetto alia terra, quando la corrente 
fluisce nel circuito. 

La corrente passante attraverso RI, R2 e 
una parte di R3 si accresce, quando la forza 
del voltaggio del segnale è applicata all’ando 
del rivelatore aumenta. E, mentre la corrente 
aumenta, la caduta di voltaggio attraverso 
R2 ed una parte di R3 s’innalza, cosicché il 
punto 0 si fa più negativa rispetto alla terra, 
allorché nel circuito fluisce una corrente de¬ 
bole. Di conseguenza, se il punto O è colle- 


Fig. 12. - Esempio di controllo 
automatico del volume per la 
riduzione del fading ed il li¬ 
vellamento delVuscita. Si tratta 
di un triodo, secondo rivelato¬ 
re, con griglia e placca unite 
senza che vi sia applicato al¬ 
cun voltaggio esterno, cosicché 
la corrente fluisce solo quando 
un segnale è presente alVanodo 
placca-griglia. Questa corrente 
raddrizzata passa attraverso RI, 
R2, la parte a terra di R3 e 
torna al catodo del rivelatore. 
R3 è un potenziometro coman¬ 
dato a mano per le regolazione 
del controllo. 
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LE SUPEREYEltODINE 


L a teoria che ha provocato lo sviluppo del 
circuito supereterodina è basata princi¬ 
palmente sulla variante efficienza degli 
amplificatori in alta frequenza alle differenti 
frequenze. Un circuito di alta frequenza con¬ 
sistente di una bobina fissa e di un conden¬ 
satore variabile, mentre di efficienza relativa 
su di una banda di frequenza relativamente 
ampia, avrà una efficienza assia maggiore 
su di una frequenza unica. Di qui si arguì 
che se avesse potuto esser escogitato qualche 
sistema per produrre una portante di una 
determinata frequenza e modularla con il 
segnale in arrivo, un circuito di alta fre¬ 
quenza studiato per risuonare ad una singola 


frequenza portante con bassa frequenza, l’on¬ 
da risultante forma una serie di treni d’onda, 
le parti integrali dei quali hanno ampiezze 
varianti a seconda della somma o sottrazione 
dell’ampiezza degli impulsi della frequenza 
portante e modulata. 

I circuiti supereterodina — Il circuito su¬ 
pereterodina, riconosciuto come il migliore e 
più efficiente dei circuiti ricevitori, combina 
tutte le parti che sono state descritte nel cir¬ 
cuito precedente, con raggiunta di due stadi 
addizionali, conosciuti come lo stadio « me¬ 
scolatore » e lo stadio « oscillatore ». Lo stadio 
mescolatore è chiamato anche primo stadio 
rivelatore. La figura 1 mostra il cammino di 


Fig. 13. - Il circuito superetero¬ 
dina si basa sul principio che 
qualsiasi circuito sintonizzato 
di alta frequenza è più efficace 
su di una frequenza determi¬ 
nata che su una intera banda di 
frequenze: in un circuito non 
lineare sulla frequenza in arrivo 
viene battuta una generata lo¬ 
calmente, variata in modo che 
la differenza tra lei e il segnale 
im, arrivo corrisponda sempre 
ad una frequenza predetermi¬ 
nata. Le supereterodina non si 
differiscono dai ricevitori nor¬ 
mali che per Vaggiunta di un 
oscillatore, che genera la fre¬ 
quenza locale, ed un mescolatore 
quella in arrivo, 



o convertitore, nel quale questa frequenza 
mentre ne viene estratta quella desiderata, 


SI unisce a 


frequenza determinata avrebbe prodotto una 
amplificazione più efficiente. 

E’ stato mostrato come un voltaggio alter¬ 
nato di una frequenza possa esser modulato 
su di un voltaggio alternato avente altra fre¬ 
quenza per produrre una forma di onda risul¬ 
tante. Nel caso della modulazione di una alta 


(Segue da pagina 77) 

gato alla griglia delle valvole nello stadio am¬ 
plificatore attraverso un’adatta resistenza 
(R4), e se la forza del segnale aumenta, il 
bias sulla griglia della valvola amplificatrice 
sarà aumentato, meno corrente potrà fluire 
e il livello del segnale si ridurrà. Tuttavia, se 
il voltaggio del segnale applicato all’anodo 
della rivelatrice scende, scenderà anche la 
corrente che attraversa le resistenze, scen-' 
derà la caduta del voltaggio e rabbassarsi del 
bias di griglia provocherà un guadagno più 
alto nell’amplificatrice controllata. 

Vi sono numerosi altri tipi di controllo au¬ 
tomatico di volume. Alcuni impiegano valvo¬ 
le separate, altri no. Senza riguardo del di¬ 
segno, in principio in giuoco è sempre quello 
qui indicato: la corrente raddrizzata che pro¬ 
voca una caduta di voltaggio più o meno alta, 
risultando in una variazione del bias sulla 
griglia delle valvole. 


un segnale attraverso un ricevitore super- 
eterodina. 

Il fenomeno delle frequenze battenti è usa¬ 
to nel circuito supereterodina per ottenere 
Tamplificazione ad una medìafrequenza fissa. 
In realtà la frequenza del segnale desiderato 
viene mescolata con una frequenza generata 
localmente in un circuito non lineare 
estraendo poi la differenza tra le due fre¬ 
quenze. L’oscillazione generata localmente 
deve esser cambiata in frequenza in relazione 
a quella di ogni segnale ricevuto. 

Per esempio, supponiamo di desiderare di 
ricevere un segnale di 1000 chilocicli con una 
supereterodina avente una media frequenza 
di 456 chilocicli. L’oscillatore locale deve es¬ 
sere regolato in modo da darci 1456 chilo¬ 
cicli. Queste due frequenze, quella di 1000 e 
quella di 456 sono poi combinate nello stadio 
mescolatore, o primo rivelatore che lo si vo¬ 
glia chiamare, e il circuito di uscita della me¬ 
scolatrice, che è sintonizzato esattamente sui 
456 chilocicli, estrarrà la differenza tra le due 
frequenze. Se si desidera invece ricevehe una 
frequenza di 1200 chilocicli, l’oscillatore deve 
essere sintonizzato su 1200 -h 456 chilocicli,, 
cioè su 1656, poiché nel nostro ricevitore la 
differenza deve essere sempre 456 chilocicli. 

Questa differenza di frequenza subisce l’am¬ 
plificazione neH’amplifìcatore a frequenza 
fissa, meglio conosciuto sotto il nome di sta- 
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Fig. 14. - Schema elettrico di una supereterodina a 4 valvole più la rivelatrice. 


dio amplificatore di media frequenza (talvolta 
gli stadi sono più di uno) e quindi passata al 
secondo rivelatore o demodulatore, dove il 
segnale di bassa frequenza viene separato 
dairamplificazione addizionale e l’uscita del¬ 
la amplificatrice di bassa frequenza è infine 
inviata all’altoparlante. 

Uno stadio di amplificazione di alta fre¬ 
quenza può precedere, come spesso effettiva¬ 
mente precede, la mescolatrice (primo rive¬ 
latore) per accrescere il segnale in arrivo 
in modo che possa modulare con maggiore 
efficacia l’onda prodotta dal circuito oscil¬ 
lante. 

La descrizione della azione e dell’allinea¬ 
mento di una supereterodina darà un reso¬ 
conto dettagliato di questa operazione. 

Il funzionamento di una supereterodina — 

La figura 2 mostra i collegamenti di un clas¬ 
sico circuito supereterodina a quattro val¬ 
vole, più una, che serve come raddrizzatrice, 
quando l’apparecchio, che è previsto per fun¬ 
zionare in continua ed in altrenata, viene ali¬ 
mentato con l’alternata soltanto. 

Notate che la somma dei voltaggi dei fila¬ 
menti delle cinque valvole equivale a 120 
volt, il potenziale della alimentazione previ¬ 
sta per i filamenti, cosicché questi possono 
essere alimentati in serie, senza bisogno di 
resistenze che provochino la caduta di vol¬ 


taggio (vedi numero scorso di « FARE » per 
la descrizione dei vari sistemi di alimenta¬ 
zione). L’apparecchio è progettato per fun¬ 
zionare su di una sola gamma, quella com¬ 
presa tra i 550 ed i 1600 chilocicli. L’antenna 
prevista, del tipo interno a spirale, può es¬ 
sere collegata ad un’antenna esterna in quelle 
località dove il segnale arriva notevolmente 
indebolito dalla distanza, ed il valore della 
media frequenza (MF) è previsto in 456 chilo¬ 
cicli, valore questo standard nelle superetero¬ 
dine moderne, specialmente quelle di fabbri¬ 
cazione americana. 

Ricordate che alimentando l’apparecchio 
con corrente continua a 120 volts, deve essere 
osservata la corretta polarità del cordone di 
alimentazione, al fine di porre il potenziale 
positivo della rete sulla placca della raddriz¬ 
zatrice, che in questo caso funge solo da re¬ 
sistenza, non essendo necessario alcun rad¬ 
drizzamento, evidentemente, quando è la cor¬ 
rente continua che viene usata. 

Il telaio di metallo è usato come ritorno, 
0 massa, per i vari circuiti, incluso quello dei 
120 volts. Questo rende necessario il perfetto 
isolamento del telaio dagli oggetti collegati 
a terra, come radiatori e tubi dell’acquedotto, 
onde impedire cortocircuiti nella linea di ali¬ 
mentazione. 

I collegamenti deH’antenna — Ora è neces- 
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Fig. 15. - Una sola valvola, in questo caso una 
12SA7, è usata còme oscillatore e convertitore. 
Si noti il condensatore da 0 05 microfarad (C4) 
che ha lo scovo di mettere a terra l’antenna per 
l’alta frequenza, isolandola contemporaneamente 
dalla terra per la corrente alternata. Questo con¬ 
densatore è posto in serie con il variabile la cui 
capacitanza rappresenterà presso a poco la ca¬ 
pacitanza totale del circuito, in considerazione del 
piccolo valore di C4. 



sario fare un’analisi un po’ dettagliata del 
fuzionamento del ricevitore. L’antenna ester¬ 
na è accoppiata capacitativamente a quella 
interna, avvolgendo il filo dell’antenna intor¬ 
no a quello che conduce alla griglia controllo 
delia Ì2SA7. Questo collegamento è sufficien¬ 
te ad evitare che la capacitanza dell’antenna 
ponga un carico sul condensatore di sintonia. 
Un piccolo condensatore avrebbe potuto es¬ 
sere usato benissimo per l’accoppiamento, ma 
l’espediente dei due fili avvolti l’uno all’altro 
serve altrettanto bene e riduce il costo totale. 
Se l’antenna fosse troppo strettamente accop¬ 
piata al circuito del ricevitore ,il primo cir¬ 
cuito sintonizzato subirebbe delle variazioni 
con ogni cambiamento di antenna e questo 
impedirebbe l’uso di un condensatore a se¬ 
zioni per la sintonizzazione. 

La spirale dell’antenna serve tanto per rac¬ 
cogliere il segnale, quanto come induttanza 
da sintonizzare con il primo variabile e lo 
scopo di questo circuito è quello di scegliere 
ed accrescere il voltaggio della stazione desi¬ 
derata, escludendo tutte le altre. Ciò è do¬ 
vuto ad un effetto della risonanza; il voltag¬ 
gio del segnale alla frequenza di risonanza 
essendo molte volte superiore all’originaie 
voltaggio di entrata. La crescita è dovuta al 
fattore Q del circuito e nei circuiti ben dise¬ 
gnati raggiunge un valore oscillante tra le 
100 e le 250 volte il segnale di entrata. 

L’oscillatore-mescolatore — La 12SA7 è un 
<;onvertitore a cinque griglie che agisce come 
mescolatore ed oscillatore. Ha catodo a riscal¬ 
damento indiretto, cinque griglie, una placca 
ed usa 12 volts per il riscaldamento dei fila¬ 
menti. 

La griglia numero 1 è usata come griglia 
dell’oscillatore, la reazione avvenendo con il 
rimandare il catodo alla bobina oscillatore 
con presa. Il circuito del segnale in entrata 
della 12SA7 è mostrato in figura 3. 

Lo scopo di C4 è quello di mettere l’anten¬ 
na a terra alla alta frequenza, isolandola 



dalla terra per la corrente continua. Si vedrà 
che C4 è posto in serie al condansatore varia¬ 
bile di sintonia dell’antenna. La capacitanza 
totale di questa combinazione è sostanzial¬ 
mente quella del variabile, causa il forte va¬ 
lor edi C4. 

La porzione oscillatrice della 12SA7 usa la 
reazione di catodo, che si ottiene in virtù 
dell’energia variante che passa al catodo a 
causa lo stabilirsi di un campo magnetico in 
una bobina accoppiata alla bobina di griglia 
dell’oscillatore. 

Il condensatore variabile sintonizza il cir¬ 
cuito oscillatore alla giusta frequenza per ogni 
posizione del comando selettore di stazione. Il 
condensatore da 0.0001 microfarad è un con¬ 
densatore di bloccaggio, destinato ad impe¬ 
dire che una corrente di griglia fluisca alla 
induttanza di sintonia, quando la griglia è 
pilotata in modo da essere positiva. 

La resistenza di 20.000 ohm è usata per ri¬ 
portare la griglia a terra, allo scopo di impe¬ 
dire l’accumularsi degli elettroni sulla griglia, 
altrimenti libera. 

Questa resistenza agisce anche come resi¬ 
stenza automatica di bias, limitando così la 
ampiezza di oscillazione della valvola. 

Il circuito di placca della 12SA7 include il 
primario sintonizzato del primo trasformatore 
di media-frequenza, che deve essere accura¬ 
tamente regolato per la media frequenza pre¬ 
scelta, in qusto caso 456 chilocicli. La griglia 
soppressore della valvola è a terra. La gri¬ 
glia schermo protegge la griglia controllo dal¬ 
l’interferenza e dell’oscillatore e dei circuiti 
di entrata. L’oscillatore e i circuiti di uscita 
sono mostrati invece in figura 4. 

L’amplìfìcatore di media frequenza — Il 
carico nel circuito di placca della 12SA7 con¬ 
siste di un circuito sintonizzato, risonante a 
456 chilocicli, ircuito che prende il nome dì 
media frequen 2 :a. Questo ircuito sintonizzato 
è costituito dal primario del primo trasfor¬ 
matore di media frequenza, trasformatore il 


Fig. 16. - Ecco il circuito oscillatore-convertitore 
completo. Si noti il condensatore da 0,0001 micro¬ 
farad che ha lo scopo di impedire che nell’indut¬ 
tanza di sintonia fluisca una corrente di gri¬ 
glia, quando la griglia diviene positiva, mentre 
la resistenza da 20 megaohms è usata per ripor¬ 
tare la griglia a terra e nello stesso tempo 
come limitatrice dell’oscillazione. Il circuito di 
placca comprende il primario sintonizzato del 
primo trasformatore di media frequenza. La gri¬ 
glia soppressore della valvola è posta a terra, 
mentre la griglia schermo protegge la griglia con¬ 
trollo dall’interferenza dei circuiti precedenti. 
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cui secondario è a sua volta sintonizzato sui 
456 chilocicli. L’uscita del secondario alimen¬ 
ta il circuito di entrata della 12SK7, che è 
Tamplificatore di media frequenza! Il trasfor¬ 
matore di MF, insieme ai suoi condensatori, 
è generalmente racchiuso in uno schermo me¬ 
tallico, schermo nel quale, al di sopra della 
vite di regolazione del condensatore variabile 
di sintonia della media frequenza, sono pre¬ 
visti fori che consentono di agire sulla vite 
di testa per la taratura. 

La valvola amplificatrice di media frequen¬ 
za, la 12SK7, ha il catodo messo a terra, il 
che indica che il bìas di questa valvola è com¬ 
pletamente comandato dal controllo automa¬ 
tico di volume, ed opera come un convenzio¬ 
nale amplificatore di voltaggio. L’uscita del- 
Tamplifìcatrice di media frequenza è un cir¬ 
cuito risonante sintonizzato ancora una volta 
su 456 chilocicli e costituisce il primario del 
secondo trasformatore di media frequenza. 
La figura 5 mostra questo stadio. 

Il rivelatore-amplificatore — Il secondario 
di questo secondo trasformatore di MF è a 
sua volta sintonizzato sui 456 chilocicli e ali¬ 
menta la 12SQ7, che funge insieme da rivela¬ 
tore, da controllo automatico di volume e da 
amplificatore. Si tratta di un doppio diodo- 
triodo, alle due placche del cui diodo è colle¬ 
gata in parallelo l’uscita del secondario del 
trasformatore in questione, dando luogo ad 
un raddrizzatore di semionda. La corrente 
raddrizzata passa attraverso una resistenza 
variabile di 510.000 ohm che agisce come con¬ 
trollo di volume a mano. 

Il condensatore di 0.00025 collegato attra¬ 
verso il controllo di volume serve per estrarre 
un potenziale medio di corrente continua li¬ 
bero da impulsi di alta frequenza, agendo così 
come un filtro. La figura 6 mostra la sezione 
diodo della 12SQ7. Le resistenze da 3 e 15 
megaohm mostrate in figura 2 sono resistenze 
di isolamento e servono ad impedire una in- 
terreazione tra gii stadi che sono collegati 
insieme attraverso il controllo automatico di 
volume. 

Una porzione della caduta di voltaggio 
che si verifica attraverso il controllo di volu¬ 
me da 500.000 ohms, è inviata al condensatore 
da 0,002 microfarad ed applicata alla griglia 
controllo della sezione triodo della 12SQ7. La 
griglia controllo è portata a massa attraverso 
una resistenza da 15 megaohm. Il condensa¬ 
tore da 0,002 microfarad è grande abbastanza 
per il passaggio delle variazioni di bassa fre¬ 


Fìg. 17. - Il circuito amplificatore di media fre¬ 
quenza, come viene collegato ubando una 12SK7. 
F’ da notare il catodo della valvola posto a massa. 
Uuscita di questa valvola è data da un circuito 
sintonizzato per la frequenza di 456 chilocicli, il 
cui secondario alimenta la 12SQ7. 


quenza che compaiono attraverso il controllo 
d ivolume. Il carico nel circuito di placca del¬ 
la sezione triodo è una resistenza da 500.000 
ohms, che consente che sia utilizzato il massi¬ 
mo possibile del guadagno di questa sezione. 

L’amplificatore di potenza — Un conden¬ 
satore da 0,00025 microfarad è collegato tra 
placca e terra per provvedere un cammino a 
bassa impedenza a qualsiasi variazione di al¬ 
ta frequenza che possa essere presente ancora 
nel circuito di placca, impedendo così alla ra¬ 
dio frequenza l’ingresso al sistema alimen¬ 
tatore. La caduta di voltaggio che appare at¬ 
traverso questa resistenza di carico è appli¬ 
cata attraverso un condensatore di accoppia¬ 
mento da 0,02 microfarad alla griglia della 
50L6GT, il cui circuito di griglia è posto a 
terra attraverso una resistenda da 0,5 mega¬ 
ohm. Il catodo della 50L6GT è a sua volta 
posto a terra attraverso una resistenza da 
150 ohm che fornisce il voltaggio per la gri¬ 
glia di questa valvola. 

Un condensatore da 0,02 microfarad posto 
tra la placca e il catodo della valvola serve 
per offrire un cammino a bassa impedenza 
alle alte frequenze e migliora le qualità tonali 
dell’apparecchio. Il primario del trasforma¬ 
tore di uscita agisce come carico per la val¬ 
vola mentre il suo secondario è accoppiato al¬ 
l’impedenza della bobina di voce dell’alto¬ 
parlante. Il trasformatore è del tipo ridut¬ 
tore di voltaggio. 

La 35Z5GT è una valvola raddrizzatrice di 
semionda il cui filamento ha una presa per 
la lampada spia. Il completo voltaggio della 
linea è applicato tra la placca di questo tubo 
e la terra, il catodo costituendo il lato posi¬ 
tivo dell’uscita raddrizzata. 

Un condensatore da 0,05 microfarad è posto 
tra placca e terra per offrire un passaggio 
ad ogni interferenza che altrimenti sarebbe 
lasciata giungere dalla rete di alimentazione 
del ricevitore. Il sistema di filtraggio consiste 
di due condensatori da 20 microfarad che la¬ 
vorano su di un voltaggio di 150 volts, colle¬ 
gati su ambedue i lati del campo dell’alto¬ 
parlante. I filamenti sono collegati in serie, 
come indicato nell’angolo inferiore a destra 
di figura 2. 

Taratura — La taratura dei circuiti di una 
supereterodina richiede l’uso di un oscilla¬ 
tore 0 generatore di segnali, uno strumento, 
e un attrezzo per la taratura. L’oscillatóre de¬ 
ve esser capace di emetter un sgnalee di am¬ 
piezza costante, con o senza modulazione, su 
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di una gamma di frequenze comprendenti le 
medie frequenze come le bande delle onde 
corte. Lo strumento di uscita può essere uno 
strumento del tipo raddrizzatore e va colle- 
'gato al posto della bobina di voce dell'alto¬ 
parlante. Una indicazione visulae di massimo 
allineamento è così possibile, indicazione che 
è molto più accurata di qualsiasi indicazione 
•sonora. L’utensile per la taratura è un sem¬ 
plice cacciavite isolato, possedente nella sua 
struttura un minimo di parti metalliche. 

Procedimento — Prima di tutto occorre 
controllare le valvole per assicurarsi che sia¬ 
no in perfette condizioni di funzionamento. 
La bobina di voce dell’altoparlante dev’essere 
quindi dissaldata e, se necessario, il circuito 
del controllo automatico di volume, isolato. 
Questo è fatto mettendo a terra la estremità 
bassa della spriale. 

L’operazione consiste nell’allineare prima 
gli stadi di MF, quindi quelli dell’AF alla 
estremità dell’alta frequenza della gamma, e, 
in alcuni, ma non in tutti, apparecchi, gli 
stadi di alta frequenza alla estremità di bassa 
frequenza di ogni gamma. In molti ricevitori 
il condensatore di sintonia deH’oscillatore ha 
le piastre sagomate per compensare le diffe¬ 
renti gamme di sintonia. Questi ricevitori non 
richiedono alcun allineamento alla estremità 
di bassa frequenza delle varie gamme. E’ lo¬ 
gico che rallineamento dello stadio di alta 
frequenza si riferisce anche al circuito oscil¬ 
lante. 

Allineamento delle MF — Por allineare 
questi circuiti, collegate lo strumento al po¬ 
sto della bobina di voce dell’altoparlante e 
portate un filo dal lato superiore dell’oscilla¬ 
tore 0 del generatore di. segnali alla griglia 
controllo del primo rivelatore, mentre il lato 
basso dell’oscillatore sarà collegato alla terra 
del circuito. Nel caso che un collegamento di¬ 
retto tra oscillatore e griglia controllo non ri¬ 
sulti conveniente, un condensatore d’isola¬ 
mento dovrebbe esser posto in serie tra il filo 
di collegamento e la griglia controllo.^ Il va¬ 
lore di questa capacitanza può essere intorno 
a 0.0001 microfarad. 

Il generatore di segnali invia un segnale 
modulato di 456 chilocicli alla sezione di me¬ 
dia frequenza del ricevitore permettendo la 
lettura di una indicazione sullo strumento in 
uscita, a condizione che il secondo rivelatore 
e la sezione amplificatrice di MF siano in 


Fig. 18. - La 12SQ7 è un doppio diodo-triodo, del 
quale qui sono illustrati i collegamenti al doppio 
diodo, alle cui placche è connesso in parallelo il 
secondario del trasformatore di media frequenza, 
ottenendo così un raddrizzatore di semi-onda la 
cui uscita passa attraverso una resistenza va¬ 
riabile da 500.000 ohms, che agisce come con¬ 
trollo di volume con comando a mano. Le resi¬ 
stenze da 3 e da 15 megaohm di figura 14 hanno 
il comvito di impedire che stadi collegati attra¬ 
verso il controllo di volume possano reagire Vuno 
sulValtro. 


buone condizioni di operazione. L’utensile è 
adoperato ner variare la capacitanza dei con¬ 
densatori di sintonia sul primo trasformatore 
di MF (vedi fig. 7) la posizione esatta essendo 
ottenuta quando lo strumento in uscita in¬ 
dica il massimo valore. Se l’aumento del gua¬ 
dagno provoca che l’indice dello strumento 
vada fuori scala occorrerà agire sul controllo 
di volume o sull’uscita del generatore di se¬ 
gnali per portare l’indice indietro sulla por¬ 
zione utile della scala. 

Dopo l’allineamento dei trimmers del pri¬ 
mo trasformatore di MF, l’operazione viene 
ripetuta sul secondo stadio, il genera.tore di 
segnali rimanendo collegato come prima. 

La regolazione dei trimmers del secondo 
trasformatore di MF è fatta in modo da ot¬ 
tenere la massima uscita. Si noterà che ab¬ 
biamo usato un vocabolo nuovo per i conden¬ 
satori semi-variabili che si trovano in questi 
circuiti sintonizzati, il vocabolo « trimmer », 
0 variabili di media frequenza. 

Una volta allineata la seconda media fre¬ 
quenza, un nuovo leggero allineamento del 
primo stadio può risolversi in un aumento 
della lettura sulla scala dello^ stmmento. A 
furia di ripetere queste operazioni si giunge¬ 
rà ad ottenere la massima lettura con una 
posizione fissa del controllo di volume. 

La porzione di media frequenza del ricevi¬ 
tore è a questo punto pronta a ricevere la 
frequenza sulla quale deve lavorare. E’ quindi 
necessario fare in modo che proprio questa 
frequenza venga inviata, e questa è la fun¬ 
zione che è affidata al primo rivelatore, o sta¬ 
dio oscillatore mescolatore dell’apparecchio. 

Allineare le alte frequenze — L’uscita del 
generatore di segnali va a questo scopo colle¬ 
gata all’entrata dell’antenna del ricevitore e 
Tegolata in modo da emettere un segnale la 
V,ui frequenza cada in qualche punto vicino 
alla estremità dell’alta frequenza della gam¬ 
ma del ricevitore, il valore esatto di questa 
frequenza non essendo però importante. Nel 
ricevitore in questione questo valore dovrebbe 
aggirarsi intorno ai 150Ò chilocicli. Il conden- 
.satore di sintonia del ricevitore va quindi re¬ 
golato in modo da produrre a questa fre¬ 
quenza la massima deflessione possibile del¬ 
l’indice dello strumento ad una determinata 
posizione del controllo di volume. Anche in 
questo caso può essere necessario agire sul 
(Segue a pagina 94 ) 
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SAPETE 
LEGGERE 
UNO SCHEMA? 

C ome il modellista, come colui che si di¬ 
verte a costruire mobiletti per la propria 
casa, il radiodilettante, che costruisce 
apparecchi, sia normali che per amatori, si 
trova quasi sempre a lavorare sulla scorta 
di un disegno aquistato da il commerciante 
che gli ha venduto le parti necessarie alla 
realizzazione, o trovato su qualche libro o 
su qualche rivista. Ma, a differenza di ciò che 
accade nei piani per la costruzione di una 
seggiola o di un aereomodello, il disegno, lo 
schema elettrico, come con precisione si chia¬ 
ma il disegno in questione, non è una rap¬ 
presentazione realistica delPoggetto, e nep¬ 
pure una sua vista in pianta od in sezione, 
che sono sempre disegni strettamente reali¬ 
stici, ma un insieme di simboli, adottati per 
semplificare Popera del disegnatore, per ri¬ 
sparmiare spazio, e nello stesso tempo per 
conferire allo schema una chiarezza maggio¬ 
re. Naturalmente, perché lo schema sia chia¬ 
ro è necessario saperlo interpretare. 

Nella maggior parte dei casi questi sim¬ 
boli non sono altro che disegni schematizza¬ 
ti, sintetizzati, ridotti cioè al minor numero 
di linee necessarie per dare Pidea delPog- 
getto che rappresentano. Ma voler adden¬ 
trarsi nel campo della radio tecnica senza 
conoscere cosa ognuno di loro rappresenta 
e senza essere in grado di identificarli a vista 
d’occhio è presso a poco come aggirarsi nel 
quartiere più labirintico di una metropoli 
sconosciuta o vivere tra gente della quale 
non si conosce la lingua. 

Basta, però, dare uno sguardo ai disegni 
che accompagnano le nostre parole per con¬ 
vincersi di una verità che sulle prime diffì- 
eilmente si riesce ad accettare: questi sim¬ 
boli sono tutt’altro che astrusi e tutt’altro 
che diffìcili a ricordare. Una volta che il loro 
significato sia stato compreso e che sia sta¬ 
ta acquistata la facoltà di sostituire auto- 
mticamente nel nostro pensiero alla loro 
rappresentazione quella dell’oggetto rappre¬ 
sentato, gli schemi elettrici degli apparecchi 
radio più complicati divengono nient’altro 
che una serie di quadretti raffiguranti ognuno 
un vecchio amico di famiglia. 

Il metodo migliore per impararli è quello 
di associare direttamente la loro idea con 
quella dell’ogegtto reale. La prima volta che 
vi accingete a montare un circuito radio, 
ponete ogni parte nella posizione nella quale 
è indicata sullo schema dal suo simbolo, com¬ 
parandola man mano con questo, quindi cer¬ 
cate di disegnare voi stessi il circuito, sosti- 
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Il più semplice ricevitore a triodo. Molti dise¬ 
gnatori seguono per le valvole un sistema più 
realistico, ponendo la griglia tra i filamenti e la 
placca. Ricercate con Vaiuto delle tavole di ri¬ 
conoscere i segni delle parti e dei collegamenti. 


tuendo alle parti, quali esse vi appaiono ma¬ 
terialmente, i loro simboli: poche ore di que¬ 
sto esercizio vi serviranno per divenire mae¬ 
stri in materia, ed in seguito le esperienze 
acquistata vi permetterà di ricuperare ampia¬ 
mente il tempo così speso. 

Antenna e terra — I simboli dell’antenna 
o della terra, o massa, che chiamar la vo¬ 
gliate, si trovano in ogni circuito radio e 
quindi è di loro che cercheremo di far cono¬ 
scenza per primi. 

Poiché l’antenna non è nella maggior par¬ 
te dei casi, e soprattutto non era allorquando 
i simboli anche oggi di uso generale, ven¬ 
nero adottati, che un filo teso tra due iso¬ 
latori e collegato con un cavo a conduttore 
unico all’apparecchio, ecco che è stato natu¬ 
rale rappresentarla come un triangolino in¬ 
vertito, che sta a significare il filo dell’anten¬ 
na, con una linea verticale disegnata attra¬ 
verso il vertice e continuata già fino al ter¬ 
minale di antenna dell’apparecchio, che raffi¬ 
gura la discesa. 

Del pari il collegamento a terra, che gene¬ 
ralmente è costituito da un tubo della con¬ 
duttura dell’acqua infisso nel terreno, o qual¬ 
che cosa del genere, è costituito da un altro 
triangolo invertito, tratteggiato, _ collegato 
con un tratto dritto al punto del circuito che 
deve essere posto a terra. Molte volte accade 
che da terra funzioni il telaio dell’altopar¬ 
lante: in questi casi alcuni schemi usano una 
rappresentazione un po’ diversa, oppure si 
troverà sullo schema una dicitura che indi¬ 
ca la cosa (massa sul telaio). 

I condensatori — in ogni circuito radio si 
troveranno quasi sempre due tipi di con¬ 
densatori: fissi e variabili. 

Poiché le parti essenziali di un condensa¬ 
tore sono due lastrine di metallo separate 
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da qualche forma di isolamento, chiamata 
« dielettrico », ecco che il simbolo di un con¬ 
densatore consta di due grosse e corte linee 
parallele a breve distanza runa dalPaltra. 
Il fatto che il condensatore è variabile è 
indicato dalllncurvare verso il basso la li¬ 
nea inferiore e far terminare a punta di 
freccia una delle sue estremità: nel conden¬ 
satore variabile, questa linea curva rappre¬ 
senta sempre il rotore o parte mobile del 
condensatore. 

Due linee, una più grossa, dritta, ed una 
più esile curva, senza la freccia, sono alcune 
volte, ma non sempre, usate per i condensa- 
tori elettrolitici. Poiché questi hanno una po¬ 
larità, la si indica con il + (positivo) e 
il — (negativo). 

Un altro simbolo viene impiegato per in¬ 
dicare il condensatore variabile. La cosa è 
semplicissima: si tratta del simbolo di un 
comune condensatore fisso, attraversato da 
ma freccia che punta generalmente vers\. 
l’alto. La difficoltà che questo simbolo in¬ 
contra nasce daH’impossibilità di far com¬ 
prendere quale sia la parte fissa e quale quella 
regolabile, lo statore ed il rotore, cioè, e di 
conseguenza negli schemi accurati raramen¬ 
te lo si usa, o si distinguono le due parti con 
le lettere R ed S. 

In molti circuiti si trovano due o più con¬ 
densatori variabili i cui rotori sono comanda¬ 
ti da un unico albero. Hanno il nome di 
variabili a più sezioni e sono indicati da 
Ihiee punteggiate che, partendosi dal centro 
del simbolo di ogni condensatore, fanno capo 
ad un’unica retta comune, pimteggiata an- 
ch’essa. 

Resistenze — Dopo i condensatori, ecco le 
resistenze, anch’esse immancabili nej cir¬ 
cuiti radio. Quando si pensa ad una resi¬ 
stenza, la prima rappresentazione visiva che 
viene alla mente è quella di un filo avvolto 
a spirale, ed ecco che il simbolo usato è 
una linea a zig-zag. 

Vi sono, però, due tipi di resistenze, così 
come abbiamo visto che vi sono due tipi di 
condensatori: quelle fisse e quelle variabili. 
Se la resistenza è fissa, il suo simbolo è quello 
zig-zag del quale abbiamo parlato, ^'enz’ag- 
giunta di sorta; se è variabile è completata 
da una freccia con la punta diretta al suo 
centro o che al centro hattraversa. 

Queste resistenze variabili si trovano in 
due forme diverse: reostati e potenziometri. 
Tra le due c’è una differenza sostanziale. 
Nel reostato un collegamento fa capo al brac¬ 
cio, o contatto, mobile, mentre un’altro fa 
capo ad una estremità della resistenza. Nel 
potenziometro, invece, i collegamenti sono 
tre: uno al contatto mobile ed uno ad ognu¬ 
na delle estremità della resistenza. Ebbene 
negli schemi i primi, i reostati, cioè, sono 
indicati quasi sempre dallo zig-zag attraver¬ 
sato dalla freccia, cui nessun collegamento 
è indicato, essendo per convenzione colle¬ 
gati nel disegno i due estremi della resi¬ 
stenza; i secondi, invece, i potenziometri, 


sono indicati dallo zig-zag al cui centro pun¬ 
ta la freccia, che a pochi millimetri dalla 
estremità piega ad angolo retto facendo capo 
al suo collegamento. La freccia rappresen¬ 
ta, naturalmente, il contatto mobile. 

Le valvole — Le valvole a vuoto sono il 
cuore di ogni moderno apparecchio e di con¬ 
seguenza anche i loro simboli sono presenti 
nello schema di qualsiasi aricevitore tra¬ 
smittente. Esse sono rappresentate da un 
circolo, nel cui interno sono alcuni segni 
che variano secondo il numero degli elementi 
in ogni valvola contenuti. 

La valvola più comune, la valvola fon¬ 
damentale, diremmo, è quella a tre elementi, 
il triodo. Essa consiste normalmente di un 
involucro di vetro che racchiude un sotti¬ 
le filamento, il catodo, cioè la sorgente degli 
elettroni del flusso elettrico, una spirale di 
filo, la griglia, ed un cilindretto appiattito, 
la placca od anodo. Ebbene negli schemi il 
circolo rappresenta l’involucro; due lineette 
convergenti ad angolo rappresentano i fi¬ 
lamenti; una sottile linea a zig-zag al di 
sopra di questi indica la griglia e, sopra 
ancora la griglia, un tratto rettilineo al cui 
centro fa capo ad angolo retto un altro trat¬ 
to, indicante il collegamento, la placca. Al¬ 
cune volte i filamenti sono indicati da un 
archetto e la placca da un rettangolino. 

Quando la valvola è più complicata, ha un 
numero di elementi maggiore, cioè, anche 
il suo simbolo diviene più complesso. Così 
quando è a riscajdamento indiretto (val¬ 
vole a riscaldamento indiretto sono quelle 
nelle quali gli elettroni non vengono emessi 
direttamente dai filamenti, ma questi servo¬ 
no per riscaldare la sorgente emittente, il 
catodo, da loro distinta) al di sopra del segno 
dei filamenti si troverà un tratto orizzontale 
0 ricurvo che rappresenta il catodo. Griglia 
e placca sono raffigurate nel solito modo. 

Nel caso che' le griglie siano più di una, 
ognuna di loro è raffigurata nel simbolo nel¬ 
la solita maniera: una sottile linea a zig¬ 
zag tra catodo e placca. In alcuni schemi i 
filamenti, invece che in basso, sono posti tra 
placca e griglia, al centro, cioè. 

E’ impossibile per il dilettante imparare su¬ 
bito a riconoscere i simboli di tutte le val¬ 
vole, che sono centinaia,e d’altra parte la 
cosa non è neppure necessaria. L’importante 
è che si impari a conoscere i simboli degli 
elementi, che sono sempre gli stessi e diffe¬ 
riscono solo di numero: filamenti, catodo, gri¬ 
glie e placca, ricordando che la griglia con¬ 
trollo è sempre quella più vicina ai filamenti 
(o al catodo) mentre la griglia schermo è 
la più vicina alla placca. 

Negli schemi pratici, invece della rappre¬ 
sentazione delle valvole, si trova quella dei 
loro zoccoli: un circuito con tutto intorno, 
all’esterno, dei cerchietti tangenti, ognuno dei 
quali rappresenta uno dei terminali dello 
zoccolo. Nell’interno di ognuno è normalmen¬ 
te indicato a quale elemento della valvola 
il contatto dal cerchietto rappresentato fa 
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Ogni volta che si cerca di spiegare la relazione 
tra voltaggio e amperaggio, forza elettromotrice 
e intensità di corrente, cioè, vengono alla mente 
la pressione esercitata dalVacqua contro le pareti 
di una tubatura e la quantità del liquido che 
fluisce nel tubo. Il paragone rende bene Videa, 
ma non è assolutamente esatto dal punto di vista 
scientifico. 

capo. Così una F in uno di questi cerchietti 
minori indicherà che esso rappresenta uno 
dei terminali dei filamenti, una P la placca, 
una G la griglia (Gc = griglia controllo, Gs == 
griglia schermo), una C il catodo. Negli scher¬ 
mi delle valvole doppie sono indicati di fian¬ 
co gli elementi delle due valvole racchiuse 
in un unico involucro o le due sezioni sono 
raffigurate separatamente da due semicerchi 
neirinterno di ognuno dei quali sono gli ele¬ 
menti di una sezione. Ricordate che so¬ 
vente il catodo è comune alle due unità, 
che hanno invece placche e griglie distinte. 

Le bobine — Con i condensatori, le resisten¬ 
ze e le valvole, gli avvolgimenti completano 
la famiglia degli ingredienti fondamentali 
della radiotecnica. Essi sono rappresentati da 
una spirale disegnata presso a poco come 
una molla a spirale un po’ aperta. Quando 
la spirale è sormontata dalle lettere lAF, il 
simbolo indica una impedenza di alta fre¬ 
quenza. 

Non sempre, però, queste lettere sono usate. 
Nelle nostro tavole troverete comunque la 
raffigurazione dei simboli delle più svariate 
bobine. 

Se la parte da rappresentare consta di uno 
o più avvolgimenti intorno ad un nucleo me¬ 
tallico, questo è rappresentato da tre o quat¬ 
tro linee parallele ravvicinate, poste sopra 
o attraverso il simbolo dell’avvolgimento, o, 
quando di avvolgimenti ve ne sono più di uno, 
tro loro. I nostri disegni,., più che le nostre 
parole vi aiuteranno ad orientarvi. 

Gli strumenti — I vari strumenti di mi¬ 
sura sono indicati tutti nello stesso modo; 
una piccola circonferenza racchiudente una 
o più lettere che indicano di che strumento 
si tratta. Cosi un voltmetro sarà indicato 
dalla lettera V (il voltmetro a valvola a vuoto 
è indicato dalla sigla v.t.v.m.), un ammetro 
dalla A, un milliammetro dalle lettere MA, un 
ohmmetro dalla O. 

I collegamenti — I più semplici, eppure i 
più complessi a leggere sono i simboli dei fili 
che collegano elettricamente le varie parti. 
La confusione nasce dal fatto che gli ine¬ 
sperti, osservando in uno schema la rap¬ 


presentazione di due fili che s’incrociano, 
non comprendono sempre se tra quei due fili 
deve esistere o no un contatto elettrico, se 
sono, cioè, collegati elettricamente l’uno al¬ 
l’altro o no. 

Negli schemi più accurati, per indicare che 
due fili s’incrociano senza che tra loro sussista 
alcun contatto elettrico, la linea che rappre¬ 
senta uno di loro s’incurva, formando un pic¬ 
colo semicerchio al punto dell’incrocio. In 
quelli più semplici questa curva è omessa: 
viene invece indicata, quando occorre, resi¬ 
stenza del collegamento da un grosso punto 
sull’incrocio; quando questa indicazione man¬ 
ca, occorre curare che i due fili siano isolati 
l’uno dall’altro elettricamente nel punto di. 
contatto. 

Le altre parti — Quelli che abbiamo cercato 
di descrivere sono i simboli delle parti prin¬ 
cipali di un circuito radio. Molte altre ve 
ne sono, a cominciare dalle cuffie e dagli 
altoparlanti: rivelatori a cristallo (cristalli 
di galena, diodi al germanio, transistors),. 
jacks, interruttori, commutatori, relays, e via 
dicendo. Impossibile descrivere ognuno di lo¬ 
ro. Osservate i nostri disegni, o meglio, pren¬ 
dete qualche schema e, aiutandovi coi i no¬ 
stri disegni, cercate di identificare tutti i 
suoi componenti: vedrete che dopo due o 
tre tentativi il farlo vi sembrerà la cosa più 
facile del mondo, come leggere in un libro- 
stampato quando si conoscono le singole 
lettere! 

I valori elettrici — A chi desideri realiz¬ 
zare il circuito raffigurato in uno schema e- 
lettrico non basta saper leggere lo schema, 
nel senso di saper identificare le varie parti 
e seguire la maniera con la quale sono col¬ 
legate, è necessario anche avere precise in¬ 
dicazioni circa i valori delle varie parti e la 
loro natura. 

Sapere che questa o quella valvola è un 
triodo od un pendolo, è utile, sì, come è 
utile sapere che qui va inserito un conden¬ 
satore variabile, là una impedenza di alta 
frequanza e là ancora un potenziometro con 
il compito di fungere da controllo di volu¬ 
me, ma tale indicazione è insufficiente. Oc¬ 
corre, in fatti, sapere anche di quale tipo 
preciso è la valvola (una 1U5? una 6K6?), di 
quale valore esatto quel condensatore o quella 
resistenza sono, di quante spire e di che 
filo è queU’avvolgimento e via dicendo. Per 
questa ragione è indispensabile che chi è 
all’inizio delle sue esperienze in materia ab¬ 
bia ben chiaro nella mente il significato delle 
varie unità di misura, mediante le quali questi 
valori vengono determinati. 

Come nell’elettrotecnica in genere, anche 
in radiotecnica le due unità di misura fon¬ 
damentali sono i volt e gli ampère, che ven¬ 
gono rispettivamente indicati dalle lettere 
minuscole v = volt ed a r:: ampère. Dato, 
però, che i flussi elettrici in giuoco negli 
apparecchi radio hanno valori sovente assai 
piccoli, usare queste unità di misura non è 
sempre possibile, ed occorre far ricorso ai 
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Fig. 2 TABELLA VALORI MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI 
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loro sottomultipli: microvolts e microampère, 
millivolt e milliampère. Il suffisso micro in¬ 
dica la milionesima parte delPunità (1 volt 
= 1.00.000 di microvolt; 1 ampère = 1.000.000 
di microampère), mentre il suffisso milli in¬ 
dica deirunità la millesima parte (1 volt = 
1.000 millivolt; 1 ampère = 1.000 milliampère). 

Ber compr(jf,ridere poi la differenza che 
corre tra i volt e gli ampère è comodo ri¬ 
farsi alla analogia del flusso dell'acqua da 
un rubinetto. Gli ampère indicano la quan¬ 
tità di flusso elettrico che scorre in un 
determinato circuito e possono essere ravvi¬ 
cinati alla quantità di acqua, espressa in una 
qualsiasi misura, che scorre da un rubinetto 
o passa per una tubazione; i volts indicano 
la tensione, la pressione, cioè, che il flusso 
esercita e possono essere ravvicinati alla 
pressione esercitata dal flusso dell'acqua sulle 
pareti del conduttore. 

I condensatori sono dispositivi capaci di 
immagazzinare energia elettrica (pensate alle 
molle, che immagazzinano, una volta com¬ 
presse, energia meccanipa) e la quantità di 
energia che riesconoa contenere è espressa 
in farad, o meglio, poiché ancora una volta 
questa misura è di valore troppo grande, 
da microfarad, un milionesimo di farad, od 
anche da micro-microfarad, cioè un milio¬ 
nesimo di microfarad; le abbreviazioni di 
questi sottomultipli sono mfd e mmfd. Molte 
volte anziché la m si usa — si dovrebbe 
anzi farlo sempre per evitare ogni possibi¬ 
lità di confusione tra sottomultipli e multi¬ 
pli — la «mi» dell’alfabeto greco. 

La quarta unità di misura che è indi¬ 
spensabile conoscere è quella della resisten¬ 
za, della capacità, cioè, di un circuito o di 
parte di esso a resistere al flusso della cor¬ 
rente. La unità di misura di questo valore 


è Tohm, che generalmente si abbrevia con 
la lettera greca « Omega » maiuscola. Al con¬ 
trario di quanto avveniva per farad, volt ed 
ampère, però, questa unità è troppo piccola, 
essendo in un circuito radio necessarie resi¬ 
stenze di gran lunga superiori, e pertanto so¬ 
vente si ricorre ai suoi multipli, il Chiloohm 
uguale a 1.000 ohm, e, con frequenza ancora 
maggiore, il Megaohm uguale ad un milione 
di ohm. 

Se volete orientarvi bene tra multipli e 
sottomultipli, preparatevi una tabella come 
quella qui riprodotta; il solo fatto di scri¬ 
verla vi metterà in grado ri ricordare sem¬ 
pre quanto è necessario. 

Dimenticavamo, però, di parlarvi di un 
altro valore: l'henry, l’unità di misura della 
impedenza, della quale in radiotecnica si 
usano normalmente i sottomultipli e spe¬ 
cialmente il microhenry, pari a un milione¬ 
simo di henry. 

Un’altra quantità che occorre conoscere, 
come già abbiamo accennato, è il numero 
delle spire di ogni bobina che il radiodilet¬ 
tante deve avvolgere da se stesso. General¬ 
mente si trova l’indicazione del numero, se¬ 
guito o preceduto dalla lettera «s»: 16s. 
vorrà quindi dire che quella bobina deve 
avere sedici spire. 

Completano le indicazioni necessarie alla 
realizzazione della bobina, le sue dimensioni, 
diametro e lunghezza, la superficie della di¬ 
stanza tra spira e spira, quando queste non 
debbono essere avvolte l’una a contatto del¬ 
l’altra, il diametro, del filo da usare. 

Tutte queste indicazioni sono espresse in mil¬ 
limetri o decimi di millimetro (per il dia¬ 
metro del filo). Accade spesso, però, di avere 
a che fare con schemi di origine inglese ed 
americana, nei quali queste misure sono e- 
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tl milliammetTo non è che una bobina imperniata 
tra t poli di un magnete permanente, eppure è 
il capostipide dei principali strumenti di misu¬ 
razione usati in elettrotecnica. 


■pj i tanto in tanto troverete la necessità di 
^ fare delle misurazioni elettriche, special- 
mente se estendete il vostro passatempo alla 
riparazione di qualche apparecchio. Le re¬ 
sistenze sconosciute debbono essere misura¬ 
te, i voltaggi debbono essere controllati, al¬ 
cuni amperaggi debbono essere noti. Per tutte 
queste operazioni avrete bisogno di uno stru¬ 
mento elettrico, così come il sarto ha bi¬ 
sogno del metro. Nel nostro schemetto po¬ 
trete vedere le parti fondamentali dello stru¬ 
mento in questione. 

Naturalmente i professionisti hanno a di¬ 
sposizione una bella quantità di strumenti 
di misura, ma al dilettante basteranno ini¬ 
zialmente un voltmetro ed un milliammetro 
a corrente continua. 

Il milliammetro — Dal punto di vista fisi¬ 
co, il milliammetro è il più semplice degli 
strumenti di misura elettrici. Esso consiste di 
una spirale di filo assai esile, munita di un 
indice e imperniata liberamente tra i poli 
di un magnete a ferro di cavallo. 

Per usarlo non c’è che da porlo in serie al 



yammetro e il milliammetro vanno sempre posti 
in sene Tiei circuiti dei quali si vuol misurare la 
corrente; il voltmetro, invece, va posto in 


circuito del quale si vuole misurare la cor¬ 
rente. Allorché la corrente continua fluisce 
neiravvolgimento della spirale, linee magne¬ 
tiche di forza insorgono e la spirale diviene 
a sua volta un piccolo magnete con una sua 
polarità, un suo polo Nord ed un suo polo 
Sud. Essendo, però, essa imperniata tra i due 
poli del magnete, la spirale roteerà a se¬ 
conda della repulsione che si esercita tra i 
poli dello stesso segno e dell’attrazione tra 
quelli di segno opposto e tanto più forte 
Sara il suo movimento, quanto più alto sa¬ 
rà il valore della corrente dalla quale è at¬ 
traversata. Poiché la quantità di deflessione, 


SAPETE LEGGERE UNO SCHEMA? 

{segue da pagina 90) 

spresse in pollici e frazioni di pollice e per 
quanto riguarda il diametro del filo, in uni¬ 
tà particolari: per questo occorre ricorrere ad 
apposite tabelle, in modo da facilitare la tra¬ 
duzione in unità metriche. 

Ancora riguardo al filo, deve essere spe¬ 
cificato, nello schema o nel testo, se si 
tratta di filo isolato o no, e di quale tipo deve 
essere il rivestimento isolante, che può va¬ 
riare da una smaltura con smalto isolante 
ad uno o due strati di cotone o seta. In ge¬ 
nere per indicare l’isolamento si troveranno 
le seguenti abbreviazioni: 

Rivestimento in cotone = SCC; 

Doppio rivestimento in cotone — DCC; 

Rivestimento seta = SCS; 

Doppio rivestimento seta = DOS; 

Smaltato = Smalt. 

GLI SCHEMI PRATICI 

Una delle migliori maniere per compren¬ 
dere il funzionamento di un circuito è il di¬ 
segnare un semplice schema partico dei col- 
legamenti, dopo aver studiato accuratamen¬ 
te lo schema elettrico ed aver stabilito quali 
parti solo necessarie.- 

Uno schema pratico consiste di disegni rea¬ 
listici delle varie parti, uniti con linee che 
rappresetano i fili dei collegamenti. Questi 
schemi, facilissimi a seguire, sono di grande 
aiuto nel corso della realizzazione, poiché in¬ 
dicano come debbono effettivamente essere 
disposte le varie parti sule telaio. Inoltre 
nel preparare uno schema pratico è spesso 
possibile eliminare qualcuno dei fili indicati 
nello schema elettrico, facendone servire uno 
a due scopi. Chiunque s ’interessa di radio 
ha veduto un semplice schema elettrico e lo 
schema pratico corrispondente. Come eserci¬ 
zio, provate a ridisegnare, studiandolo, da voi 
lo schema elettrico in questione, quindi, senza 
guardare al vostro disegno, cercate di buttar 
giù voi stessi lo schema pratico, confrontan¬ 
dolo infine, per rendervi conto degli even¬ 
tuali errori! 
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o di movimento, della spirale è direttamente 
proporzionalta alla quantità di corrente che 
nel circuito fluisce, l’indice darà sulla scala, 
opportunamente graduata, sulla quale si 
sposta, la indicazione, della intensità della 
corrente, espressa in milliampère. 

Eessendo la spirale del milliammetro com¬ 
posta di filo assai esile, lo strumento va sem¬ 
pre posto in serie nel circuito, mai attra¬ 
verso questo. Le nostre figure indicano la 
maniera esatta di collegarlo. Le misurazio¬ 
ni che permette sono sempre espresse in 
milliampère. 

L’amnietro — Ponendo una resistenza at¬ 
traverso i terminali di un milliammetro nor¬ 
male, ecco che abbiamo l’ammetro. Natural¬ 
mente negli strumenti in commercio questa 
resistenza è quasi sempre incorporata nel¬ 
l’apparecchio. La scala dell’ammetro permet¬ 
te letture in ampère. Come il milliammetro, 
l’ammetro deve essere sempre posto in serie 
al circuito. 

Il voltmetro — Anche il voltmetro altro non 
è che un adattamento del milliammetro. La 
differenza è che la resistenza, anziché esse- 





ammetro 



voltametro 


s = PORTATA PEUO STROAMENTO 
D = portata PE5JPERATA 
M = interna 

R « RESIST. IN SHUHT 

n (OHMS^ = 


FIG.7 

Uammetro altro non è che un milliammetro con 
una resistenza di valore adeguato posta attra¬ 
verso i suoi terminali. Esso permette di trattare 
correnti di forte intensità. Anche il voltmetro e 
un milliammetro, ma collegato questa volta in 
serie ad una resistenza. In basso, come estendere 
la portata di un ammetro mediante uno shunt 
esterno tra i terminali. La formula in figure 
serve anche per determinare il valore dello shunt 
che trasforma il milliammetro in ammetro. 



5 s portata PEUO STRUM. 

D = Portata PEStPERATA 
M = RESIST. IWTERNA 
R = peS;sT.)N5TitJNT 


L’aggiunta di una resistenza in serie aumenta 
la portata di un voltmetro. 

re posta attraverso i suoi terminali come 
per usare il milliammetro come ammetro, e 
posta in serie. Per esempio, un voltmetro 0-1, 
non è altro che un milliammetro normale 
0-1 nel quale è inserita una resistenza da 
1.000 ohm; un voltmetro 0-10 ha una resi¬ 
stenza da 10.000 ohm e così via. A differenza 
degli strumenti precedenti il voltmetro va 
posto attraverso il circuito, va, cioè, colle¬ 
gato in parallelo. 

Estendere la porta dello strumento — Poi¬ 
ché la differenza tra milliammetro, ammetro 
e voltmetro è semplicemente nellat differen¬ 
za di valore e di posizione della resistenza, 
è semplicissimo alterare la portata di qual¬ 
siasi strumento cambiando il valore della sua 
resistenza. 

Per esempio, la portata di un ammetro 
può essere aumentata connettendo uno shunt 
attraverso i suoi terminali, shunt il cui valore 
dipenderà dalla portata della quale si de¬ 
sidera disporre. Il calcolo della resistenza 
necessaria potrà essere fatto nella maniera 
seguente: moltiplicate la resistenza interna 
dello strumento (spirale e shunt incorporato) 
per la massima portata attuale consentita 
dalla scala e dividete il prodotto per la dif¬ 
ferenza tra il massimo della porta desiderata 
ed il massimo di quella sull’apparecchio. Que¬ 
sta formula può essere adoperata anche per 
determinare il valore dello shunt necessa- 





FJS.9 

Per leggere le correnti alternate disponendo sol¬ 
tanto di uno strumento a corrente continua, st 
può porre in shunt attraverso i terminali dello 
strumento un raddrizzatore ad ossidi di rame, 
che trasformerà Vaiternata in una corrente puL 
sante unidirezionale alla quale lo strumento è 
sensibile. Il sistema, però, va usato solo per cor¬ 
renti di valore tale da poter essere trattate dal 
raddrizzatore. 


92 







































Ecco come un solo strumento può essere usato 
ver misurare resistenze, correnti e tensioni, 

rio per la trasformazione in ammetro di un 
milliammetro. 

Con un calcolo simile la portata di un volt¬ 
metro può essere accresciuta. Ricordate, pe- 
To che la resistenza non è ora in parallelo, ma 
in serie. Per calcolare questa resistenza di- 



TJna lampada elettrica e due punti esploratrici 
vermettono di improvvisare un capacimetro ca¬ 
pace di rivelare con buona approssimazione i 
valori dei conduttori. La luce della lampadina 
sostituirà indice e scala graduata. Naturalmente 
occorrerà fare qualche esperienza per acquisire 
la pratica necessaria. 


videte la differenza tra il massimo della 
portata desiderata ed il massimo di quella 
attuale per il massimo della portata attuale e 
moltiplicate il risultato per la resistenza in¬ 
terna deH’apparecchio. 

Naturalmente quando la portata di uno 
strumento è stata aumentata con Paggiunta 
di una resistenza in serie od in shunt, la 
lettura che l’indice da sulla scala graduata 
dello strumento deve essere moltiplicata per 
un fattore di correzione in modo da ottene¬ 
re il valore reale del voltaggio o dell’amperag¬ 
gio presenti attraverso i terminali. Questo 
fattore è uguale al numero massimo della 
portata diviso per il massimo originale. 

Misurazione defla corrente alternata — Mi¬ 
surazioni di piccole correnti alternate possono 
essere fatte con un ordinario strumento a 
corrente continua, se un piccolo raddrizza¬ 
tore ad ossido di rame è posto in parallelo 
attraverso i terminali dello strumento. Que¬ 
sto raddrizzatore, che misura meno di mm. 
25x25, è composto di una serie alternata di 
dischetti o piastrine di rame e di ossido di 
rame strettamente serrate le une alle altre, 
che hanno la virtù di trasformare la corrente 
alternata in una corrente continua pulsante, 
alla quale lo strumento più rispondere 
UNO STRUMENTO A MOLTI USI 
Con un semplice milliammetro e le sue 
vane ramificazioni possibili, il dilettante ha 
a disposizione, solo che sappia usarlo come 
si deve, uno strumento che gli permette 
la più grande varietà di misurazione. Colle¬ 
gandolo come indicato nella nostra illustra¬ 
zione, lo strumento potrà permettere misu¬ 
razioni di tensioni, correnti e resistenze sco- 
nasciute, cosicché nessun pezzo del labora¬ 
torio domestico si dimostrerà più utile di 
questo voltmetro-amperometro-ohmmetro. 

Oltre al milliammetro, un semplice stru¬ 
mento 0-1, per realizzare questa combina¬ 
zione, occorrono cinque resistenze, due shunt, 
due punte esploratrici, una batteria capace 
di erogare 4 volts e mezzo, due interurttori 
ad una via unipolare e quattro bipolari. Per 
quanto interruttori, ohmmetro e resistenze 
possano benissimo essere montati su di una 
tavoletta qualsiasi, lo strumento risulterà più 
comodo, se sarà racchiuso in una scatola di 
qualsiasi specie, come quella mostrata in 
figura. 

Il circuito, come lo schema fa vedere, è 
diviso in tre parti: gli interruttori e gli 
shunts che controllano le letture del mil- 
liampère, gli interruttori e le resistenze per 
le letture dei voltaggi e le resistenze, gli 
interruttori e la batteria « C » per la lettura 
delle resistenze. 

Batteria, resistenze e shunt possono trovar 
posto nella scatola, quale essa sia. Se le 
resistenze sono del tipo a bobina, possono es¬ 
sere montate per mezzo di buolloni in ottone 
nell’angolo a sinistra in basso. Non importa 
che tipo di resistenze si usi, purché siano di 
filo a spirale e accuratamente calibrate. 

Per semplificare la lettura delle resistenze. 
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quale risulta dalla scala del mialliampero- 
metro, conviene preparare una tabella di con¬ 
versione. Questa tabella, calcolata tenendo 
presente un milliamperometro con una resi¬ 
stenza interna di ventisette ohm, è riportata 
nella nostra illustrazione e può essere mon¬ 
tata dietro il vetro dello strumento, in modo 
da poterla avere continuamente sottocchio. 

Essa è composta di tre gruppi di due colori¬ 
ne ognuno: uno, per le letture basse, a sini¬ 
stra; uno per le letture medie, al centro; 
uno per le letture alte, a destra. In ogni 
gruppo la colonna a sinistra indica gli ohm 
corrispondenti alle letture sulla scala dello 
strumento in centesimi di milliampère, in¬ 
dicati nella colonna di destra. 

Supponiamo, ad esempio, che sia aperto 
l’interruttore per le basse letture e che l’in¬ 
dice dello strumento marchi 0,45. Osservan¬ 
do il gruppo di sinistra, troviamo 40 oppo¬ 
sto a 54:* la resistenza collegata allo stru¬ 
mento ha quindi una valore di 40 ohm. 

Le misure dei volts e dei milliampère, in¬ 
vece, possono essere lette direttamente sulla 
scala dello strumento, tenendo conto delle 
variazioni di portata provocata dall’uso di 
uno 0 di un altro degli interruttori. 

In ogni caso, tuttavia, accertatevi di ini¬ 
ziare con l’interruttore di valore più alto: 
ciò impedirà di porre allo strumento dei 
carichi eccessivi e di danneggiare così il suo 
delicato meccanismo. 

LA MISURA DELLE CAPACITANZE 

Con lo strumento che abbiamo descritto 
possono essere misurati tre dei quattro va¬ 
lori che abbiamo illustrato precedentemente: 
voltaggi, resistenze e correnti. C’è tuttavia 
un quarto valore, di fronte al quale ci tro¬ 
viamo ore inermi: la capacitanza. 

Per quanto la misurazione precisa di un 
condensatore fìsso rappresenti un problema 
di non facile soluzione per il dilettante, che 
ben difficilmente dispone degli strumenti a- 
datti, un semplice strumento, che è possibi¬ 
le improvvisare, consentirà determinazioni di 
approssimazione più che sufficiente. 

Un condensatore fìsso, di qualsiasi capa¬ 
cità, inserito in un circuito, impedirà il flusso 
della corrente continua, ma permetterà il 
passaggio di quella alternata. La quantità di 
alternata che riuscirà a passare sarà deter¬ 
minata dal voltaggio, dalla frequenza delle 
alternanze e dalla capacità del condensatore. 
Questi fatti consentono al nostro improvvisa¬ 
to capacimetro di ottenere una rude approssi¬ 
mazione, sufficiente, però, specialmente quan¬ 
do si tratta di condensatori di media o gran¬ 
de capacitanza. 

Come indicato in figura, si tratta di quat¬ 
tro lampadine elettriche di 10, 15, 25 e 50 
watts, una serie di punte esploratrici, una 
sorgente di corrente alternata e pochi metri 
del normale conduttore elettrico usato negli 
impianti domestici. 

Collegate lo zoccolo della lampada ad una 
estremità di uno dei fili del conduttore e l’al¬ 


tra estremità ad una spina per presa di cor¬ 
rente, quindi tagliate uno dei fili tra la spina 
e lo zoccolo ed a ogni estremità libera fis¬ 
sate una punta esploratrice. 

Una volta avvitata nello zoccolo una lam¬ 
padina e infìssa nella presa la spina, la lam¬ 
pada dovrebbe accendersi, toccando insieme- 
le due punte. 

Per determinare la capacitanza approssi¬ 
mativa di un condensatore fìsso, collegate 
ai terminali del condensatore in questione le 
due punte eesploratrici e cercate di giudi¬ 
care la quantità di corrente che fluisce nel 
circuito, osservando la luce emessa dai fila¬ 
menti della lampada. Se, ad esempio, la ca¬ 
pacitanza di un condensatore fosse di 0,5^ 
microfarad, i filamenti della lampada da die¬ 
ci watt emanerebbero una luce rossastra,, 
mentre la luce emessa dalla lampada da 
quindici sarebbe appena precettibile. Se il 
condensatore fosse da 1 micrafarad una lam¬ 
pada da quindi candele diverrebbe rosso vivo,, 
mentre i filamenti di una da venticinque as¬ 
sumerebbero un rosso opaco. 

Parimente con un condesatore da 2 micro¬ 
farad i filamenti della lampada da venti¬ 
cinque watt diverrebbero rosso opachi e ros¬ 
so vivi con una unità da 3 microfarad. 

Se avete una serie di condensatori di varia 
valore, fate qualche esperimento e ben pre¬ 
sto acquisterete l’esperienza necessaria a giu¬ 
dicare con approssimazione più che discreta. 


LE StJI»ERE¥ERODINE 

(segue da pagana 62) 

controllo di volume per tenere sulla scala 
utile l’indice dello strumento. 

I trimmer uniti al condensatore variabile 
sono ora regolati in modo che l’ago dlelo 
strumento degistri la massima deflessione. Si 
noterà che mentre rallineamento del trimmer 
nei circuito di entrata del segnale non è cri¬ 
tico, rallineamento del trimmer dell’oscillato¬ 
re è altamente sensibile alle minim evariazio- 
ni. Questo è nerché ogni variazione della fre¬ 
quenza dell’osciilatoré modifica la media fre¬ 
quenza prodotta, mentre il togliere di sintonia 
il circuito di radiofrequenza non fa che dimi¬ 
nuire l’efficacia dell’azione dell’eterodina. 

Questa operazione completa rallineamento 
dell’apparecchio. Se si avesse da fare con un 
ricevitore nel auale tutte le sezioni del varia¬ 
bile sono della'medesima forma, occorrerebbe 
un aggiustamento particolare del condensato- 
re di bassa frequenza. 

Sintonizzate il generatore di segnai ied il 
ricevitore sull’estremntà di bassa frequenza 
della banda e regolate il compensatore per 
una massima lettura di uscita sullo strumen¬ 
to. Questo compensatore non è sul variabile,, 
ma sarà trovato nella vicinanza della bobina 
oscillatrice 

Nel caso di un ricevitore a molte gamme, la 
precedente operazione, cioè l’allineame/ntQ 
dell’alta frequenza e dell’oscillatore, deve es¬ 
sere riptuta peer ogni gamma di onde. 
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